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In cui fi è aggiunto tutto ciò, che fi è di nuovo 
fatto in Napoli ne noftri tempi, e colla con= 
rezza delle Regali Ville- alla Città adja= 
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GIORNATA QAR FA. 


Che principia dalla Corsèa , fî tira avanti per 
S. Maria ia Nova, e per gli Bancht nuovi, fr 
può calare per mezzo Cannone al Seggio di 
Porto, e da quefto a dirittura tirare a quello 
di Portanova $ indi continuare il cammino alla 
piazza della Sellaria, e da quefta calare per 
lo Pennino alla. gran piazza del. Mercato $ da 
quefta givare per S. Eligio, per la. Rua Fran- 
cefca , per la Loggia de Genovelî., ce Agi 

? 


larga, per gli Calzettari di feta, per Lan 
zieri, per la Piazza di Porto, e dell'Wlmo, 
e tirando fu per la Rua Catalana fe poffono ri= 
durre nel luogo di .donde fon partiti . 


UAIDÙ Upponendofi ( come fi diffe ) che i Sis 
Na x gnori Foraftieri abbiano a principiare 
GC S y° quefte giornate di curiofità da i loro 
MESL alloggiamenti, che ftanno nell’ Ottina 
della. Carità; da quelta poffono calare 
dalla ftrada detta ia Corsèa, che va a terminare 
nella ftrada di Rua Catalana, 
À 2 Ris 
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Ritiene queto nome, perchè anticamente pat 
tecipava. della gran piazza delle Corregse, che 
ftava avanti del Caftello nuovo , ed in quefta fi 
foleano fare gioftre, fi correano Lance, e fi efer- 
citavano i cavalli nel corfo, in modo che fin’ora 
dicefi Corsèa, appunto come la famofa ftrada di 
Roma, del Corfo, che prende queito nome dal 
corfo de’ barbari, che nel Carnevale fi fa: trovo 
ancora in alcuni iltrumenti, che quelto luogo di- 
cevafi la Cavallerizza, per le ftalle de’ cavalli mi» 
litari, che vi ftavano. Quefta ftrada però, per 
l’ultima ampliazione fatta, fta in tutto mutata, 
per la quantità delle abitazioni, che vi fono fta- 
te fatte, in modo che quanto fi vede a deftra, 
ed a finiftra non ha d'età, che 150. anni in cir* 
ca, nè vi fi vede veftigio di antico edificio. 

Calando per quefta ffrada , e girando a finiftra 
per la ftrada de’ Profumieri, che noi chiamiamo 
Guanîari, fi arriva al quadrivio, Quella a deftra, 
dicefiv del Caftello generalmente , ed anticamente 

rrregge > come nella feguente Giornata fi 
paria a finitra che va fu, fu nominata di 
tà, come fi diffe, \ ora di Monte Oliveto; l’ 
altra dî mezzo anticamente dicevafi d’ Albino, e) 
colla voce noftrale Alvino ; ora vien detta di 
S. Maria la Nova, per la famofa Chiefa di que- 
fto titolo, che a deftra vedefi, con un’ ampio, € 
maeftofo Convento de’ Frati Offervanti di S.Fran- 
cefco, che a quefta Chiefa unito ne fta je per 
effere'deonì di effer veduti, è bene dare qualche 
notizia della fondazione... 

Il gloriofo Patriarca S. Francefco effendo egli 
venuto in Napoli, fondò una Chiefa, e Conven- 

to 
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to nel luogo appunto, dove fi vede il Caftel nuo- 
vo, intitolandola Chiefa S. Maria Affunta , che 
anco fu detta S. Maria de Palatio. Nell’ anno 
1268. volendo Carlo I. d'Angiò Re di Napoli 
edificare un Caftello ; ‘e ciogangii commodiffimo 
il luogo dove ftava il Convento fuddetto s. fell 
fece cedere s ed a fpefe proprie 3 fece a’ Frati edi» 
ficare quefta Chiefa, e Convento in quefto luogo, 
concedendoli un’antica Torre, per fortezza della 
Città, detta la Torre Maftria, della quale fe ne 
vedono dentro del Convento fortiflime veftigia 
dalla parte della ftrada di fotto ; detta del Cerri. 
glio, che prende il nome da una famofa ofterìa 
polta in piedi da un.tale per foprannome detto 
Cerriglio. Furono quefta Chiefa j e Convento 
fatti col difegno e modello di Gio: Pifano , re- 
ftando col titolo di S. Matia la Nova, effendo 
ftata .la vecchia diroccata. 

Circa poi gli anni 1596. compiacendofi la 
Vergine Santifima d'impetrare grazie grandiflime 
a ° Napoletani s per mezzo d’una fua di vbtitiina 
Immagine s che in detta Chiefa fi conferva, fi 
vide arricchita di moltiffime elembfine, in modo 
che fu da’ fondamenti riedificata nella fofma , che 
fi vede, col modello e difesno del Franco noftrò 

apoletano. Fu anco abbellita appreffo con. una 
foffitta tutta dorata, e ricca di nobili dipinture 
dell’Imperato , del Santafede, e d’ altri noltri Na 
poletani dipintori . 

Il Coro fu dipinto a frefco da Simon Papa, 
fimilmente noftro Cittadino. 

* I due quadri. ad oglio che fi vedono nelle 
mura della Croce; e le dipinture a frefco fu gli 
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archi delle Cappelle, fon del pennello di Niccolò 
Malinconico . 

Nell’ Altare maggiore fi conferva l’ antica im- 
magine della Vergine, che ftava nella prima Chie 
fa già detta. Gli ornamenti di marmo chie fo- 
fot sonò detta fagra Immagine, fono ftati pofti col 
difegno e direzione del Cavallete Cofimo Fanfa= 
ga Sale porte laterali, fimiimente di marmo, 
per le quali fi entra nel Coro, vi fono due bel- 
lifime ftatue di legname , colorite a modo di 
bianco marmo, che “rapprefentano S. Antonio; e 
S. Francefco. Quefte furono fatte da Agoftino 
Borghetta noftro Napol etano, ed i Frati ve le 
collocarono con intenzione di mantenercele fin- 
chè il Fanfaga l’aveffe fatte di marmo; ma quel 
buon vecchio colla folita fua fincerità ebbe a di- 
re: Padri lafciateci ftare quefte due per fempre, 
perchè di marmo , ancorchè tutte di mano mia, 
non fi potranno mai veder migliori. In quefto 
Altare ancora vi fi vede una nobiliffima Cufto- 
dietta di alabaftri , ed altre pietre preziofe deli- 
catamente lavorate . 

Ne” lati vi fi vedono due famofi Putti di bronh- 
20 dorato, fituati fovra certi cartocci, che ten- 
sono le Bibane pendenti dalle mani. Quefti, 
col modello del Cavaliere furono fig con 
grandiffima dilisenza; dà Raffaele il Fiamingo. 

Nel lato dell’ Evangelio di detto Altare tedeli 
un famofo fepolcro de’ Signori Afflitti nobili Na- 
poletani, che moftrano la loro origine da S.Eu- 
ftachio Martire . 

‘ Nella prima Cappella laterale dello fteffo cor 
no dell’ Evangelio , venerata ne viene di conti- 
nuo 
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nuo la fopraddetta Immagine , detta S. Maria del. 
le Grazie, e vedefi un Santuario. degno di effer 
veduto, perchè tutti gli ornamenti che vi ftan- 
no d’intorno l’ [Immagine s l'Altare, i fcalini, e 
quanto vi fi vede, tacito è dì argento maffic cor, 
oltre i candelieri, 1 vali, ed i Basi , che fono 
in quantità , ed anco i torcieri ; e per mezzo di 
quefta fagra Immagine di continuò fi ricevono 
orazie infinite, e di continuo vi vengono grandi 
int delle quali una gran parte “fe ne fpen- 
de agli ornamenti della C ai come fi vede; e 
fin’ ora vi fono da 30. mila fcudi di pefo d’ ar- 
sento . I quadri laterali fon’ opera di Giufeppe 
Coringa . 

La “atua dall'Eccé Homo, che fi vede nella 
Cappella de’ Signori 1-00Rs , fituata nel pilaftro 
maggiore della Cupola dalla fteffa parte, è opera 
di Gio: di Nola, prima che egli fi foffe polto 
ad intagliare in matmo. 

Nella Cappella di S. Onofrio , clie fta fotto 
dell’ Organo , dalla parte medefima, vi fi vedono di- 
pinti a anta alcuni Putti da Lo Giotdani sin 
tempo che egli era in età di anni fei. 

Confecutiva a queta, vedefi una delle Cappel» 
lette delli pilatri, nella pisle fta fituata la fta- 
tua della Vergine, detta dell’ Atco, di marmo , 
opera di Michel” Angelo Naccarini ; e nelle gi» 
mocchia di detta Ratua vi ftanno bene incraftati 
due fodi vetri in forma d'un picciolo ovo, che 
cuftodifcono ; fcolpiti in marmo, in uno Crifto 
Signor noftro che rifufcita colli foldati, che guar- 
dano il fepolcro ; nell’ altro noftro Signor Croce- 
filo in mezzo de’ due Ladroni, colle” Marie, con 
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altre figure così, del iCatarvente lavorate, che dan» 
no maraviglia a chi ben l’offerva. 

Nell’ altre Cappellette vi fono belliffime tavo» 
le del Santafede, di Gio: Antonio d’ Amato, e 
di altri. 

* Nella feconda Cappella paffato il pulpito, i 
quadri laterali a frefco, uno de’ quali efprime la 
morte della gloriofa $. Anna, fono delle più bel» 
le opere del Cavalier Gio: Battifta Benafca *. 

Viene in ultimo la famofa Cappella del gran 
Capitano Confalvo di Cordova, che potrebbe ‘pal 
fare per Chiefa formata, effendo che, oltre 1’ Al- 
tar maggiore vi fono fei Cappelle. Fu quefta fat- 
ta fabbricare dallo fteffo gran Capitano, come 
appreffo fl dirà. 

La volta fta tutta ftuccata, e gli ftucchi pofti 
in oro, come anco dipinta a frefco dal Cavalier 
Maffimo Stanzioni, efprimendovi molte azioni di 
S. Giacomo della Marca. 

Nel primo Altare vedelì una bellifima arca di 
marmo ben lavorato, ed in effa vi fi conferva 
intero, ed incorrotto il corpo del detto Santo, 
che morì in Napoli a’ 28. di Novembre del 1476. 
e per le molte grazie ricevute da’ Napoletani a 
fua interceffione , è ftato adottato dalla Città in 
padrone , e la fua ffatua di argento colle reliquie 
fta ripofta nel Sacro Teforo della Cattedrale. Ne 
i lati di detto Altare vi fi vedoao due fepoleri 
di marmi ornati di ftatue , ufciti dallo fcalpello 
di Gio: di Nola: e quefti confervano l’ofla di 
due famofi Capitani, uno Francefe , 1° altro Spa- 
gnuolo , e furono eretti dalla pietà di Ferdinan= 


do di Cordova Duca di Seffa, nipote del gran 
Ca- 
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Capitano. Quello dalla parte dell’ Evangelio è di 
Ocdetto fufa Leutrecco , cariffimo. per lo fuo 
gran Valore, a Francefco Re di Francia, il qua. 
le dopo di molte imprefe., che egli gloriofamen- 
te conduffe a fine, fu deftinato Go rale alla con- 
quifta del Regno di Napoli, nel ipa con ardi» 
re grande entrò, ed in brieve giunfe ad affediare 
ftrettamente la noftra Città; ma quel Dio, del 
quale è Pron] il cuftodire ; Regni, abbattè Leu 
trecco colle fteffe militari dif pofizioni , colle quali 
cercava di aftringere Napoli ad arrenderfi. Per toglie» 
re agli affediati l’acqua, ruppe in più parti l’aque- 
dotti; 1’ acque diramate per la campagna/, non a- 
vendo efito, s' imputridirono, e corrompendo l’a- 
ria generarono una così letale pellilenza, che eftin- 
fe quafi tutto PEfercito Francefe ; ed a'20. di 
Agofto del 1528. uccife l’iftefo Leuntrecco. Un 
foldato Napoletano atterrò il cadavere di quefto 
dentro d'una volta di vino, afpettando, che 
qualche Francefe un giorno voli cercato di com= 
prar cane offa, per “dar loro" onorata fepoltura ; 
ma quello che non fecero i Francefi, lo fece uno 
Spagnuolo, che fu il già detto Ferdinando di Cor- 
dova , il quale, compaffionando la ftravaganza 
della forte in quefto sì gran Capitano , avendo 
avuto notizia del fuo cadavere, così vilmente fe- 
polto , lo comprò , e gli fece eriggere la già det- 
ta nobile fepoltura, bela quale vi fece intaglia- 
re quelta Epigrafe, che fu compofta dall’ erudi- 

tiffimo Paolo Giovio. 

Odetto Fuxio Leutrecso 

Confalvus Ferdinandus Ludovici F. Corduba, 
magni Confalvi nepos ; quum ejus offa, QUaAnvIS 
in 
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în avito facello, ut belli fortuna tulerat, fine ho 
nore jacere comperiffet, bumanarum ntiferian um me- 
mor , Gallo Duci Hifpanus Princeps P. Obiit an. 
1528. Aug. 28. 

L’ altro, che fta dalla patte dell’Epiftola, è 
di Pietto Navarro Spagnuolo, Capitano di gran- 
de ftima, e pratichiffimo nelle macchine militari, 
e nell’ efpugnare fortezze : e molti vogliono, che 
egli foffe ftato l'inventore delle mine, e per ope- 
ra fua la noftra Città le vide la prima volta ado- 
perare nell’ efpugnazione del Caftello dell’ Ovo, 
dalla parte di Tramontana: quetti fedelmente fer- 
vì il fuo Re; ma reftando in uft’imprefa prigio» 
niero de’ Francefij nè vedendofi, per opra d’ un 
Miniftro luo poco ben'affetto, rifcattato , fi diede 
a fervire il Re di Francia; ed effendo venuto con 
Leutrecco alla conquifta del Regno, eftinto 1’ Efer- 
cito ( come fi diffe ) reftò prigioniero de’ Spa- 
gnuoli in Averfa, e condotto in Napoli, fu im- 
prigionato nel Caftello nuovo; dove effendo ftato 
condannato pubblicamente a morire , in un mat- 
tino fi trovò morto in letto foffogato: e molti 
fcrittori portano, the foffe ftato per opra del Ca- 
ftellano, per non farli più fenfibile la morte, 

nella pubblicità del gaftigo . Fu fenza pompa al- 
cuna miferamente fepolto nello fteffo Caftello . Il 
medefima Ferdinando | ricardevole del valore di 
un tanto uomo, ottenne l’offa, e collocandolein 
quefto fepolcro j vi fece intagliare la feguente me- 
moria, fimilmente dal dottiffimo Giovio compofta. 

Offibus, ©& memorie Petri Navarri Cantabri , 
folerti in expuanandis urbibus arte clariffimi. Con- 


falvus Ferdinandus Ludovici Fil. Magni Confabvi 
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nepos , Sueffe Princeps, Ducem Gallorum partes fe= 
eutum, pio fepulchri munere boneftavit $ quum hoc 
in fe babeat preclara virtus, ut vel in hofte fit 
admirabilis è 

Obiit an. 1528. Aug: 15. 

La prima Cappella ldfteala. dalla parte dell’ 
Evangelio è della Famiglia Aquino del Duca di 
Call. Le dipinture,, che in effa fi vedono a 
frefco, fono opera del Cavalier Maffimo . Il qua« 
dro ad oglio è opera di Giufeppe di Rivera, e 
le Ratue di marmo fon del Cavalier Cofimo . 

Nella Cappella che fegue a quefta; vi è una bel- 
liffima ftatua di marmo, che rapprefenta S. Gio* 
Battifta, opera di Pietro Bernini. * Le PpinHE 
re a. frelco della volta fono del noftro Giordani.* 

Nell’ ultima Cappella dalla parte dell’ Epiftola, 
il quadro di mezzo dove fta efpreffa la Natività 
del Signore, è opera del Baffano giovane. Nel 
lato dell’ Epiftola in detta Cappella vi è una no- 
biliffima Tavola, che moftra etpreffi i Magi, ed 
in effo vedefi al naturale il ritratto di Alfonfo LE, 

Ufciti da quefta Cappella, dalla parte dell’ Epi- 
ftola vedefi la Cappella della Famiglia Severina 
preffo la porta egloa ed in effa un belliffi- 
mo quadro , nel quale ffa efpreffo S. Michel’ Ar. 
cangelo , e dagl’ intendenti flimafi, che fia opera 
di Michel” Angelo Buonarota. Vi fono anco mol. 
te buone Natue ne fepolcri , opere de’ noftri fcul 
tori Napoletani. 

Nella feconda Cappella dallo fteffo lato (6 
è della Famiglia Mafcaro, vi è una tavola di 
baffo rilievo di bianco marmo, che rapprefenta 
la nafcita del Signore, una delle più belic ; e mi- 


O110= 
to) 


12 Delle Notizie di Napoli. 
glioti opere di Girolamo Santacroce. 


lo) 


Nella terza Cappella dallo {teffo lato che è 
della famiglia Scozia vi è una tavola, nella qua- 
le fta efpreffo il Signore in Croce, e di fotto la 
Vergine, la Maddalend | e S.Gio: opere delle più 
belle, che fiano ufcite dal pennello di Marco da 
Siena, in modo che egli di mano fua l’ intagliò 
în rame. 

Nella Cappella laterale all’ Altare maggiore 
dall’ifteffa parte vi è un’Immagine del Crocefiffo 
di stflievo in legno , che anticamente ftava nell’ 
architrave della Chiefa , opera di Gio: di Nola. 

Vi fono diverfi corpi di Santi, come di S.Gia- 
como già detto, del Beato Agoftino d’AffiGi, 
compagno del Patriarca S. Francefco, dei Beato 
Francefco di nazion Francefe, del Beato Venan- 
zio da Fabriano; ma tanto il Beato Agoftino, 
quanto queft ultimo non fi fa dove collocati ne 
ftiano . 

Vi fono anco una cofta di S. Bonaventura , ed 
un Mu di S.Lodovico Vefcovo di Tolofa. 

Dalla Chiefa fi può paffare a vedere 1 Chioftri 
del Convento nobilmente abbelliti, e modernati 
dal P. Fra Lionardo di Napoli. Il primo dove è 
la porta della Sagreftia, è nobilmente dipinto dal 
noftro Simone. Papa , efprimendovi molte azioni, 
e miracoli di S. Giacomo della Marca. 

fecondo più srande, che tiene le fue volte 
fimilmente appoggiate, come il primo, fopra co- 
lonne di marmo, fta egli dipinto ar 
ancorchè in molte parti suafto dall’ ingiurie del 
tempo, /e dipinture del‘ Siciliano fi fono tolte, 
el chioftro fi. è tutto inbiancate fi rende vaghiffimo 

da 
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da una quantità di alberi che vi fono. 

Vi è un famofiffimo pozzo , che da noi fi di. 
ce formale, con un maravigliofo vafo, che con- 
ferva l’acque. 

Nel. refettorio fi vedono molte antiche dipin- 
ture , cioè fopra la porta da dentro, dove fta 
efpreffa 1!’ Adorazione de’ Magi: e vi fi vedono 
alcuni ritratti de’ Re Aragonefi , e nel muro, 
dove fiede il Superiore, a Gaffe del Sisnore 
la quale per effere ftata ritoccata , non è più 
quella di prima: fono opere di Pietro, e Polito 
del Donzello, che dipinlero Poggio Regale. 

Nell’ atrio di detto Refettorio vi fi vedono 
due belliffime tavole con due ritratti di fotto , 
che fi ftimano opera di Luca di Olanda, 

La cucina di quefto Refettorio fta eretta su 
le mura, e fondamenta dell’ antica Torre Maftria, 
dentro della quale vi sgorga un’ acqua d’ efquifi- 
ta bontà, ed in abbondanza tale, che fe aveffe 
declivio proporzionato , potrebbe agitare più mo- 
lini: in ogni maniera dà l’acqua alla fontana 
detta, della Quaquiglia, che fta avanti la Garit» 
ta di Porto, ed ha molti pozzi verfo la contrada 
di S. Bartolommeo. 

I dormitor) fono ampiffimi , e capaci di più 
centinaja di Frati, 

Unita a quefto Convento vi è l° fra 
per tutti i Frati infermi della Proviricia , ed 
in effa vi fi vede una famofa , e ‘ricca Farma» 
copèa . 

Ufciti per la porta del Convento , nel dirim» 
petto vi fi vede una Chiefetta dedicata. alli glo» 
riofi Si Giacomo, e Criftofaro , ch’ ebbe quefta 


fondazione, è Il 
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Il gran Capitano Ferdinando di Cordova, do- 
po di aver conquiftato il Regno di Napoli , ri- 
cordevole della fua caducità, e per iftabilire un 
perpetuo luogo alle fue ceneri , cercò di fondare 
una Cappella, ed in effa la fua fepoltara , nella 
Chiefa di S. Maria la Nova ; ma perchè altro 
luogo non vi era, che la Cappella di S. Giacomo 
poffeduta da una Compagnia di Confrati, fe la 
fe cedere, ed all'incontro , loro comprò un va» 
cuo' nella ftrada d’ Alvino, dove oggi fi vede , 
fomminiftrandoli quanto vi fu di bilogno per l 
erezione di detta Chiefetta ; e nella Cappella ce- 
dutali, famofamente vi fabbricò la fua, dove fu 
collocato il corpo di S. Giacomo della Marca,. 
In quelta Chiefetta vi fi conferva un dente moe 
lare di S. Criftofaro , che è molto grande. 

Vi è ancora la fepoltura di Luigi Antonio 
Sedecino, che fu uno.de’ famofi Grammatiei de’ 
fuoi tempi, che morì nell’ anno 1557. 

* Quefta Chiefetta al prefente fi chiama col 
titolo de SS. Giufeppe e Criftofaro, per efferfi 
da pochi anni a quefta parte qua trasferita la Chie- 
fa Parocchiale di S. Giufeppe , poco diftante da 
quefto luogo. * 

Tirando avanti, a fini&ra; vedeli un vico, 
che fpunta alla ftrada d’ Albino, e per dirla cole 
la voce del volgo, d’ Alvino . Dicefi d’ Albino, 
perchè quì abito un Gentiluomo Romano, detto 
Albino , € vi è per tradizione, che erano tre 
fratelli, Pietro, Avolio, e ’l già detto Albino , 
e quefti, affezionati a” Napoletani, defiderofi di 
abitarvi, patteggiarono con i cittadini di fabbri- 

care 
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carvi tre fortezze . Pietro l’edificò preffo Porta 
Capuana, Avolio vicino l’ Anticaglia, o Teatro, 
ed Albino, dove è la Chiefa di S.Maria la No» 
va ; però di quefto non vi è fcrittura alcuna 3 
ma bensì trovafi, che quefte Rocche fiano ftate 
fabbricate ne’ tempi, che fono fate fatte le mu- 
raglie, ed accrefciute, e riftaurate in diverfe am» 
pliazioni, Puol’ effer sì, che abbia quefta Region 
ne nome di Albinenfe , perchè vi abitaffe sente 
di quelta Famiglia, come molti vicoli di Napos 
li ritengono il nome delle Famiglie, che vi ave» 
vano l’ abitazioni. 

Nella ftrada predetta vedonfi la Chiefa, e Mo- 
niftero detto, S. Maria Donnalvina, e quefto luos 
go è così antico, che non dà certezza di fonda» 
zione: perchè alcuni de’ noftri fcrittori dicono , 
che egli ebbe principio da tre Monache Greche, 


che capitarono in Paget, una delle quali fi chia» 


mava Albina, che fu la prima Abadeffa ; altri 
che foffe ftato fondato circa gli anni del Signore 
905. in tempo di Paolo Vefcovo di Napoli, 
da Eufrafia moglie di Teofilo Duce. Or fia ciò 
che fi voglia di queto , non effendovene certez» 
za di fcrittura, ora è Moniftero di Donne nobi» 
li, che vivono fotto la Regola di S. Benedetto, 
ed in quefto vi ftanno uniti due altri Monifteri, 
e l'unione fu fatta in tempo del Cardinale Ar- 
civefcovo Alfonfa Caraffa . Uno fu quello di 
S. Agata , che ftava nella ftrada di Mezzo Can- 
none j l’ altro di S. Agnello, che ftava dove 0g- 
gi. è la tribuna della Chiefa di S. Maria la No- 
va, dalla parte del Cerriglio, dave ancora fi ves 

de 
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de la porta della Chiefa , e quefti ancora erano 
di Benedittine. La Chiefa vedefi molto pulita , 
alla moderna , e ricca di preziofa fuppellettile , 
all’ ufo degli altri Monifteri : ed al prefente fta 
accrefciuta della Croce, che vi mancava. 

* Tutte le dipinture ad oglio della Crociera , 
e quelle a frefco della Cupola, fono del Signor 
Francefco Solimene : E tutte quelle della Nave, 
e della foffitta , così ad oglio, come a frefco , 
di Nicolò Malinconico. * Nur de 

In tempo di fefte è degno di ofervarfi in que- 
fia Chiefa il bel palliotta di argento con belle fi- 
gure di rilievo, efprimenti il martirio di S. Lo- 
renzo opera belliffima di un tal Perrelli, 

Vi fono quefte reliquie ; Una fpina della ‘co- 
rona del Signore : un braccio di S. Sebaftiano : 
un pezzo del graffo di S. Lorenzo, che nel fuo 
giorno natalizio fi offerva come liquefatto : un 
ofio della cofcia di. S. Arfenio martire: una pop» 
pa di S. Agata Vergine e martire; il baftone, 
e la gruccia di S. Agnello Abate noftro Protet= 
tore, ed altre: e quefte due ultime Reliquie per- 
vennero a quelto Moniftero coll’ incorporazione 
de i già detti due Monifteri di S. Agata, e di 
$. Agnello, 

Tirando avanti per la ftrada , che fimilmente 
dicevali d° Albino, oggi detta de’ Coltrari.; effen- 
do che fino a’ noftri tempi era piena de’ Maeftri, 
i quali lavoravano coltri di feta, e di lini, che 
l’imbottivano di bombace con vaghiffimi lavori. 

Nel mezzo di quefta ftrada a deltra, vedefi 
una bella, e bizzarra Chiefa, difegnata e model. 

lata 
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lata da Dionifio Lazari, ed hà ella avuta a teme 
pi noftri la fondazione, in quefto modo . 

Vi era in quefto luogo un palazzo grande , che 
per tradizione fi aveva, che foffe ftato dell’antica 
Famiglia Albina . Pafsò poi a diverfi padroni , 
e per ultimo era della Famiglia Pappacoda ‘hobi» 
le del Seggio di Porto. In quefta cafa vi era 
una fineltra baffa con una ferrata, ma otturata da 
dietro con fabbrica. Circa l’ anno 1635. due ra- 
sazzetti figliuoli di coltrari , vi collocarono un’ 
Immagine "della Vergine di carta, e verlo la fe- 
ra con due piattini, chiedevano da chi paffava 
la limofina per accendervi la lampana. Con que- 
fto accattare, avendo accumulato una fomma di 
quattrini, fecero dipingere da un pittore dozzi. 
riale su di una picciola tela 1’ Immagine della 
Vergine , dello fteffo modo , che ftava ‘hell care 
ta, e di fotto il dipintore ritraffe i due ragaz» 
zetti in atto di orare; e la collocarono nell’iftefs 
fo luogo, dove principi iata avevano la loro divo» 
zione. La Vergine Santiffima, per fecondare ‘for= 
fe 1’ innocenza de’ due ragazzi , per mezzo di 
quelta Immagine , fi compiacque d’ impetrar mol» 
te grazie dal fuo Figliuolo a’ Napoletani ; perloce 
chè venivano portate molte limofine, e pofte in 
una caffetta, che vi ftava attaccata } e con que» 
fte, in brieve fi vide la Cappella vagamente adore 
nata, e vi fu*fatta d’ avanti una ferrata per cu- 
ftodire }° Immagine, temendo che non foffe fta- 
ta rubata. Crebbe tanto la ‘divozione , e furono: 
sì grandi | cblazioni , e particolarmente in tem- 
po di pefte, che da i Complatear], che: avevano 
prelo a governare la Cappella, fi comprò il pa» 
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lazzo fudetto, ed ivi ereffero in una picciola 
ftanza ,, la Cappella atta a potervi celebrare, do» 
ve vi fi vedeva un gran concorto, e nello fteffo 
tempo fi diede principio alla Chiefa nella forma, 
nella quale fi vede ;.ed in quefta fi fpefero poco 
meno che 25. mila fcudi, inclufa la nuova piaz» 
za poco diftante , che fu fatta dopo la pefte , e 
la maggior parte a fpefe della Cappella ; effendovi 
prima, cafe, quali furono comprate , e buttate giù. 
Oggi ‘quelta Chiefa vien governata da' principali 
PRAiotI del quartiere d Alvino, con obbligo 

d’ effervi nel governo uno-de coltrari, benchè ve 
ne fiano ora pochiffimi , per mantenere il nome 
alla rada. 

La fagra, e miracolofa 1mmagine, della guiate ii è 
parlato, fta collocata nell’Altare maggiore di quelta 
puova Chen, e vien detta /a Madonna dell’ «Ajuto. 

* Vi è ora în quefta Chiefa un Arciconfrater- 
nità fotto 1’ Invocazione di S. Orfola, detta de’ 
Rofli (, per la velte di quelto colore, che porta- 
no i Fratelli di effa, colla mozzetta bianca di 
fopra ) la quale nell’anno 1626. fu fondata nel- 
la Ghiefa di detta Santa alla Porta di Ehiaja de’ 
Padri di ‘S. Maria delia: Mercede, da Lione Ba- 
rone s e quì venne trasferita nell’ anno 1713. da 
detta "Chiefa , per alcune differenze paffate tra 1 
fratelli della Congresazione, ed i Padri fuddetti, 
effendone Priore Mattia Giannino» , come dalla 
lapida, che vi fi vede: ed i Ftatelli di effa fono 
aggregati nell’ Arciconfraternità delle SS. Orfola, 
e Catterina di Roma. Dal fuddetto Mattia Gian- 
nino fu in detta Congregazione eretta nell’ anno 
1731. una Cappella ad onore di S. mig 

lie 
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Villa d'Ognia di profeffione Facchino, e vi fi 
celebra la feltività nella feconda Domenica di 
Maggio, con efponervifi le fue reliquie. * 

In quefta Chiefa reggefi. il Monte detto della 
Morte improvifa , il quale in certi tempi dell’an- 
no, colle annuali preftazioni raccolte dagli afcrittt 
al medefimo, fa un ritiro intitolato della buona 
morte con celebrazione di meffe, ed una volta all’ 
anno celebra follenne anniverfario con immenfe mef= 
fe per l anime di tutt’ i fratelli afcritttvi; ed in 
ue Chiefa il Monte vi ha un Altare, ada è sl 

appellone fituato in cornu Evangelit, con un bel 
DI dipinto ‘nel 1761. da Giufeppe Fortino è 

Nella nuova piazza, a finiftra, fi vede un’ ale 
tra Chiefa, intitolata l’ Ecce Homo. Quefta fu fon= 
data dalla pietà di molti Napolitani,e quello che 
avevano di limofine, lo dividevano a quei povefi 
ciechi, ftorpiati, Pi inabili, che venivano nella 
Domenica a fentir la Dottrina Criftiana, a reci« 
tare il SS. Rofario, e ad altre divozioni; 

Tirando più avanti, a deftra fi trova un vico; 
che \cala giù, e vien detto da noi, il Pennino di 
S. Barbara, al dirimpetto delle cafe del Signore 
Matteo Vermaffa Marchefe dell’ Acaja, per una 
Cappelletta., che a quefta Santa dedicata veniva ; 
e per quefta ftrada fale la proceffione del Corpus 
Domini, che efce dalla Cattedrale, paffando pet 
tuttele Piazze, dando una benedizione nella Chie» 
fa di S. Chiara, tornanella (teffa. Cattedrale. Ter 
mina quefto . vicolo nella ftrada detta di. Seggio 
di Porto, e nell’ ufcire da detto. vico, a. deltra 
della ftrada fuddetta, gnando fi vuole andare al 
Segsio,, vedefi in un fondaco di abitazioni una 
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picciola; e divota Chiefetta, che per antica tras 
dizione fi ha,che foffe ftatoun luogo fopra mare, 
dove ftava a fare le fue orazioni, e funzioni il 
noftro primo Vefcovo S. Afpreno; e quelto viene 
allo fpeffo con molta divozione vifitato da coloro 
che patifcono di dolor di telta, ponendo il capo, 
con viva fede fotto lì Altare, dove per tradizio- 
ne fi ha che il detto noftro primo Vefcovo cele- 
brava; che fta come in una grotta, nella quale 
per detta Cappella fi cala . 

Del rimanente quefta Chiefa fu fondata ne' tem- 
pi affai poferiori a S. «Afpreno , come ne fa fede 
4 antichiffima ifcrizione in marmo , che nella me» 
defima fi legge . 

Paffando il detto Fennino di S. Barbara, ve- 
defi una piazzetta d’ un’antico palazzo, del quale 
vi è una gran parte della facciata diligentemente 
lavorata, all’ antica di pietre quadrate di piperno, 
ed in ogni quadro vi fi vede lavorato un giglio, 
© pure una penna, la porta è di marmo alla go: 
tica, e fopra di efla vi fono V Armi Angioine, 
Stimano alcuni de’ noftri Napoletani , che. foffe 
ftata abitazione regale; ma non è vero. Fu quelta 
cafa fabbricata nell’ anno 1380. da Antonio di 
Penna che fu favoritiffimo Segretario del Re La- 
dislad. Gli antichi noftri Napoletani nobili , quan= 
do erano favoriti familiari de i loro Re, pone- 
vano l’ arme Regie fcolpite in marmo nelle loro 
abitazioni, come fi vede in quella del Conte dì 


Maddaloni, de’ Re Aragonefi, ed in tant’ altre, 


Quefta cafa era in quei tempi deliziofiflima, e 
per 1° afpetto, che aveva fopra del mare, e per 
gli giardini , che osgi a più cafe ftan divifi , per 

lab- 
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l'abbondanza dell’ acque , che formavano diverfe 
gioconde fontane. Quefto Antonio y° che l’ edifi- 
cò, {ta fepolto nella Chiefa di S. Chiara, in un 
fepolero. di marmo lavorato dal Bambocci, molto 
ftimato in quei tempi. Palsò per eredità , alla 
famiglia Rocca, nobile del Seggio di Montagna, 
che ora vedefi eftinta da quefta alla famiglia Ca- 
pano; ed ora quefto antico palazzo è paffato a i 

Padri, detti Somafchi., dove han fatto la loro 
dlitezione é 

Attaccata a quelta cafa, vedefi una Cappella 
dedicata a S. Lionardo, fondata dall ifteffa fami- 
glia di Penna. 

Siegue appreffo la Chiefa di S. Demetrio , 
Chiefa un tempo col Moniftero de’ Monaci Be- 
nedettini. Fu conceffa poi da’ Benedettini a’ Mo- 
naci di S. Bafilio; ed effendone ftati quefti pri- 
vati. nell’ anno 1187. fu data in commenda 
e per ultimo, dal Commendatore fu concedu- 
to l’ ufo della Chiefa colle abitazioni, che vi 
erano, a i Padri Somafchi, che al prefente la 
mantengono. Il Moniftero di quefta Chiefa fta- 
va, dove al prefente vedefi nobilmente fabbri» 
cata la cafa degli Orfini, ora del Configliere An- 
tonio de Ponte Duca di Cafamaffima. 

* Effendo poi la Chiefa affai picciola,ed angu» 
fta, e che ora è bottega di Falegname ; ne han 
no i Padri fabbricata una nuova , col difegno del 
Regio Ingegniere Gio: Battifta Nauclerio. È 

Siegue a quefto una piazza detta de’ Banchi 
nuovi, ed ebbe quefto nome per queflto accidente. 

Alli 9. di Ottobre dell’ anno 1569. giorno di 
Sabato, accadde un’ orrendo diluvio, che durò, 
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fenza ceffar mai,dal giorno fino alle 7. ore della 
notte feguente: e tanta fu 1° abbondanza delle ac» 
que, che fe danni notabiliffimi in tutti i borghi; 
e quella che calò con empito grande, per la ftra- 
da di S. Sebaltiano, e di S. Chiara,rovinò tutte 
le cafe, dove battè,e che ftavano nella detta piaz 
za, colla morte di 24. perfone: e trovafi in un 
Diario manofcritto,che fi confetva nell’ Archivio 
de’ SS. Apoftoli, che, coll’ occafione di far dili. 
genza in dette rovine, fe vi fi trovava qualche 
perfona viva ancora , vi fi trovò viva una gallina, 
che s° era mantenuta col beccarfìi il petto. Coll’ 
occafione di dette rovine, ancora vi fi trovarono 
alcuni antichi edificj di fotto, d° opera .laterica, 
e furono ftimati, per lo modo della ftrattura , che 
foffero frate ? antiche carceri della Città, veden- 
. dofi in effi le fineftre, che moftravano d’ aver 
‘tenute le ferrate, ed in dette ftanze vi fi calava 
da fopra per un’ adito, che vi fi trovò. 

I Mercadanti avevano la loro Loggia o Banchi 
nella piazza dell’ Olmo; ma, per le turbolenze 
accadute tra la Città, ed il Vicerè D. Pietro di 
Toledo, nell’ anno 1547. I? fuddetti Banchi, o 
Logge, furono rovinate dal cannone del Caftello 
nuovo ; che però 1 Mercadanti fi comprarono il 
fuolo: delle già dette cafe rovinate , ed ivi edifi- 
carono i loro Ranchi che furono detti nuovi, in 
riguardo de’ vecchi abbattuti, e quivi per molto 
tempo tutti fi adunavano in due giorni della fet- 
tinmana; ma perchè quelta unità non riufciva pro- 
figua al governo politico, fu difmeffa, ed illuogo 
de’ detti Banchi, fu comprato da Alfonlo Sances 


Marchefe di Grottola, e dal detto Alfonfo poi 
Vene 
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venduto ‘alla Comunità .de’ Barbieri, i quali vi 
trafportarono laloro Chiefa dedicata a 1 S$. Cos 
mo e Damiano, avendo tonceduta la loro a 1 
Padri dell’ Oratorio per fabbricare la di loro mae» 
ftofa Chiefa, In quefta, che ora fi ‘vede -dedicata 
a i Santi fuddetti, vi fono due belliffime tavole, 
in una vi fta efpreffa la venuta de’ Magi,. che 
adoravano il Signore, nell’ altra la Nafcita dello 
Iteffo: opere di Andrea di Salerno . | 

Nel lato ‘della fuddetta Chiefa vedefi un vicoloy 

che và giù nella ftrada del Seggio di Porto,..il 

uale fu aperto nel tempo del mentovato diluvio 
da Alfonfo Sances per ifolare il fuo palazzo « In 
quefto vi fi vedono commodiffime cafe ,, con de- 
liziofe fontane, e fra l'altre, quella, che al pre- 
fente fi poffiede dalla famiglia Giordano , che fta 
dirimpetto ‘ad una picciola Chiefa dedicata al Sane 
to Dottor Girolamo, detto de’ ciechi s perchè quà 
ne’ giorni feftivi quelti venivano adunati; peraf= 
coltare Ja Divina parola, ed a ricevere i Sagra- 
menti della penitenza, come anco qualche carifa= 
tiva fovvenzione. 

Nell’ entrar da quefto vicolo nella flrada mae 
ftra a finifra, vedefi una Chiefa dedicata a S.Pie= 
tro in Vinculis ,. detta. anticamente a Melia, o 
Media . Quefto Chiefa: fu ella Abadiale s'e venne 
poi dall’ Abate conceduta a Gio: Lucio Scoppa 
famolo grammatico in quei tempi,il quale quan» 
to acquiftò coll’ infegnare, tutto fpele .in rifar 
quefta Chiefa; e lafciò un legato, che vi fi man» 
teneffe una fcuola con ottimi Maeftri; per impa- 
rare gramatica a’ poverelli , come al prefente vi 
fi vede, ‘accrefciuta con più claffi per opera del 
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già fu D. Niccolò Bafile, Sacerdote di molto zelo 
e carità, Rettore in detta Chiefa. Quefta poi da- 
gli credi di Lucio fu conceduta alla Comunità 
degli Aromatar), che da noi fi chiamano Speziali 
manuali: fta ora pofta tutta a ftucchi dorati; e 
dipinta a frefco dal Cavalier Benafca . 

ita foffitta è dipinta a frefco da Crefcenzo del 
la Gamba , effendo rimafta la fola cupuletta delle 
dipinture del Benafca, nell’ Altare maggiore vi è 
un quadro di S. Pietro liberato dalle carceri di 
Giacinto Diano, 

Dirimpetto al detto vico vi è un altra Chiefa 
fimil]mente beneficiale, che per prima veniva in- 
titolata di S. Margarita ;( ora S.Maria dell’ Ani- 
me). Fu ella edificata dalla nobile Famiglia Fer. 
rillo y' nobile del Seggio di Porto, ora in detto 
Seggio eftinta. Nell'anno 1386. fa l’ufo di que- 
fra conceduto alla nazione Tedefca , che al pre- 
fente ne ha cura; e la foftiene , come Chiefa na- 
zionale . 

Attaccata a queta Chiefa vi è un belliffimo 
palazzo, che fu della Famiglia Piatto, Famiglia 
onoratiffima in Napoli, per aver dato zelantifli- 
mi Cittadini. In quefto palazzo vi fono vaghifli- 
me fontane, e vi era una quantità di preziole fta- 
tue antiche: di marmo, come ben mi ricordo , ef- 
fendo giovane ; oggi non fe ne vedono che poche, 
e di poca valuta. 

Poco da: quì diftante  vedefi un’ ampia Chiefa 
dedicata al Santo” Anacoreta Onofrio: Era prima 
detta S. Maria del Carmine ; ma da alcuni Con- 
frati effendovi ftata trafportata una divota Imma- 


gn del. Santo , fi degnò il Signore, per mezzo 
dì 
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di quelta, di concedere a’ Napoletani infinite gra- 
zie; perlocchè diluviarono l’ elemofine, e l’ ob- 
lazioni, in modo che nell’ anno 1606. fi  prine 
cipiò quell’ampia Chiefa, compfandovi un famo» 
fo palazzo, ch’ era della Famiglia di Gennaro, 
nobile del Seogio di Porto, e vi s’ introduffe un 
opera di pietà, che è di alimentare e mantenere 
ì poveri vecchi inabili ; e chiamafi S. Onofrio de 
vecchi . 

Continuando il cammino di fopra, vedefi il 
famofo palazzo,che tiene la fua porta nella piaz- 
za della Chiefa di S. Gio: maggiore. Fu - quefto 
edificato dal -nominato Alfonfo Sances: fu pofcia 
venduto al Cardinale Afcanio Filamarino Arcivef> 
covo di. Napoli, dal quale, con molta fpefa , fu 
abbellito, ed accrefciuto di ftanze,,in modo che, 
oltre le deliziofiffime vedute, che egli ha della 
maggior parte della Città, e del noftto mare, e 
riviere dall’ ampie losge, che tiene, può dare com. 
modiffima abitazione a cinque famiglie, fenza che 
1’ una dia fuggezione all’ altra. Oggi fi poffiede 
da’ degniffimi nipoti del Cardinale, che non folo 
la roba del zio, ma ‘anco ne hanno ereditata la 
bontà e virtù. In quefto palazzo vi fi confervano 
più curiofità; e per prima vi fi vede una famofa 
libraria ricca di libri reconditi, e di belliflimi, 
ed eruditi manofcritti ; per fecondo vi fono pre- 
ziofiffime dipinture , e fra quefte un quadro ; nel 
quale ftanno efpreffe le tre Matie al fepolero del 
Redentore, dove fiede 1’ Angelo j opera forfe la 
più bella ufcita dal gran pennello di Annibale 
Caracci , e fu fatto quefto quadro, come lo fteffo 
Cardinale di gloriofa memoria mi diffe , per gara. 

AA 
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Ad Annibale fu peso , che tre de' fuoi dii 
prima riga colorivan meslio di lut,che però e 
fece tre figure delle Marie nelle tre maniere, MI 
ufsvano i detti dl'ievi funi, e le fece dudetd di 
gran lunga fuperare il colorito de’ fuoi difcepoli. 
Di quelto quadro miracololo, per. così dire, ne 
và attorno una famofa carta ultimamente intaslia- 
ta da Monsù Rolet Francefe, ad iltanza di Gia- 
como Raillard. Similmente dello fteffo Annibale 
due altri pezzi, di Raffaele uno, di Tiziano, di 
Giorsione , di Lodovico Caracci, del Sodoma, 
del Caravaggio, fei di Guido Reni, due di Giu- 
feppe d’ Arpino, del Baffan vecchio, due del Bor- 
gognone Gefuita, di Pietro da Cortona, due del 
Domenichini, dell’ Albano, tre pezzi famofi di 
Monsù Poffino , due di Monsù Vovet con altri di 
feconda riga, d’ ogni perfezione . 

Vi fono ricchi apparati, e fra quei una ca- 
mera di arazzi, con tutti 1 gialli, e cangianti d° 
oro , fatta col difesnò, e con i cartoni di Luca 
di Olanda , dove efprelfa è la vita di Davide; ed 
al prefente, dopo tanti anhi, fta così bella e vi. 
vace, che pare di frefco ufcità dalle ‘tufe Belgi. 
che. Sono di tanto pelo, che, effendo ftati ‘per 
qualche tempo cuftoditi in mia di prima, che 
paffafero nel dominio di quefti Signori, appena 
due ben gagliardi faccchini ne potevano portare 
uno . 

Perchè quefta Cafa non aveva dritta fa ftrada , 
che tira ‘alla ftrada di Nido; il Cardinale, con 
ifpefa grande , fe buttar giù molte cafe, e ne for» 
mò la piazza, che tira su. 

Ditimpetto a quefto sran' palazzo fe ne vede 

un 
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mn’ altro, che prima fu dell’ Abate della Chiefa di 
S$.Gio:, pofcia di Tommafo Cambi Fiorentino s 
indi fu della Famiglia Aquino de’ Duchi di Ca- 
fola. E per ultimo della famiglia Mafcaro , che 
tiene anche la Tribuna nella Chiefa Collegiale di 
S. Gio: Maggiore. Quefto era ricco di famofiffime 
ftatue antiche di marmo, e fra l’ altre fopra la por- 
ta, dove vedonfi l’armi di Aquino, vi era una 
tavola alta palmi cinque, e lata fette , nella qua- 
le fava fcolpita, a mezzo rilievo, la lupa che 
lattava Romolo, e Remo : opera che non eravi 
pari anco in Roma, e molto rinomata da’ noftri 
Scrittori delle cofe di Napoli, perchè con que- 
Îta provavano molto per l’onore; ed antichità 
della Patria. Quefta tavola, con altre ftatue di 
quefta cafa detta, e particolarmente l’ antichiflima 
della noftra Partenope, che ftava dirimpetto l° 
Eftaurita di S.Stefano ( come dicemmo ) pervens 
nero , o vendute, o donate, in potere di D. Pas 
rafan di Ribera Duca di Alcalà; ed inviandole 
con una nave, per adornare il fuo palazzo in I{pa= 
gna, la nave mentre paffava per lo golfo di 
Leone, fu incontrata da 18. legni di Algieri, e 
da quefti combattuta e prefa, il Carragialì Ca- 
pitano di. quell’armata ordinò , che. tutte quelle 
ftatue foffero buttate in quel pelago, e così fi per- 
dè quefto sì gran teforo. Oggi in quefta cafa vi 
fono rimafti alcuni avanzi di poco rilievo. La 
fala di quefta cafa egregiamente fi vede tutta di- 
pinta a frefco :da Giorgio Vafari, e vi fi fcorge 
naturaliffimo il ritratto dell’Imperator Carlo V. 
ed anco quello del Re Filippo .II. fuo figliuolo 
Vi fono ancora molti altri ritratti di Poetî,, e 
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Letterati antichi ; quali per diligenza ‘e cura dello 
fteffo Poffeffore Signor Marchefe di Acerno D. (Gi. 
rolamo Mafcato Caporuota Onorario della Real (Cas 
mera di S, Chiara, fi ammirano anche oggi. in otti- 
mo fato, e ben tenuti. Tommafo Cambi già detto 
fu un’uomo quanto ricco, tanto virtuofo , lettera tò, 
ed amico della cognizione dell’ antico , in iticodo 
che nelia fua cafa vi fi ‘vedeva un preziofiffimo 
musto, così di ftatue, come di medaglie, e di 
altre curiofità. E di tatto ciò ne fa ‘anche men- 
zione Scipione Ammirato nelle notizie della fa- 
miglia di Campi Importuni. 

In quefta piazza vedeli la porta laterale della 
Chiefa dedicata a S. Gio: Battifta,che da noi di» 
cefi di S, Gio: maggiore; ma prima di entrarvi, 
vedefi. a finirà un’ altra picciola Chiefa dedicata 
a S. Gio: Apoftolo , nella quale fi può meditare 
la generofa bontà de’ noftri antichi nobili Napo- 
letani, i quali cercavano di lafciare a’ pofteri mo- 
numenti di pietà, e memorie delle loro onorate 
azioni , perchè foffero fervite per ifproni al bene 
operare de’ loro focceffori. 

Quefta Chiefa con una ben compofta Torre 
er abitazione de’ Sacerdoti, che la fervivano , £ 
nell’ anno 1415. edificata da Artufio Pappeacod: 
nobile della piazza di Porto, e vi fece fare vu 
porta adornata di bianco marmo, fimile a quella 
della maggiore Chiefa, e di S. Agoltino, che 
quei tempi, ne’ quali la fcoltura fi adoprava 
gotica, ftimata veniva per ifpefa di‘ gran Sign 
re; nel mezzo di quefto fi vedono }” Mint An» 
gioine, perchè quefto Artufio fu catiffimo al Re 


Ladislao, dal quale eletto ‘venne fuo Configliere, 
e gran 
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e gran Sinifcalco del Regno. Sta tutta dipinta, 
ma nella dipintara non fi può offervare altro che 
lo fato, nel quale in quei tempi ftava il dipin- 
gere , non effendo' ancora ufcito dallo ftile greco . 

Per effer le dipinture affai patite, fu nel 1771. 
dal Principe di. Centola Giufeppe Pappacoda ulti 
mo mafchio di quefta nobiliffima famiglia , ornata 
di fiucchi. Ultimamente dalla Principeffa di «Ane 
gri unica figlia del defonto Principe, per mezzo 
della quale il padronato di quefta Chiefa fi è trase 
ferito nella famiglia Doria de Principi di Angri, 
Si fono fatte apporre quattro ftatue di marmo, rap» 
prefentanti i quattro Evangeli/ti opera affai bella 
di Angiolo Viva. Sono offervabili in quefta Chie= 
fa i due fepoleri di Avtufio , € Sigi/mendo Pap= 
pacoda colle loro ftatue giacenti . 

Si può entrare poi nell’ antica Chiefa di S.Gio: 
che è una delle quattro Parocchie maggiori , ed 
è Abadiale. Quefta ne’ tempi de’ Gentili era 
Tempio d° Idoli , maeftofamente eretto dall’ Impe= 
ratore Adriano: e come vuole il noftro dottiffimo 
Giordano , dedicato ad Antinoo, di cui quell’ Im. 
peratore pazzamente arfe; e volle che dopo mor- 
te, foffe qual Nume adorato ; la telta della ftatua 
di quefto Antinoo, che in quefto Tempio ne fra. 
wa, fi vide nel palazzo, del Conte di Maddaloni: 
fi raccoglie da un’antico manofcritto, che in det- 
ta Chiefa fi conferva; che 1’ Imperator Coftantino, 
trovandofì colla figliuola Coftanza ne’ mari della 
Sicilia, travagliati da una gran tempefta , fe vo- 
to al Santo Precurfor di Crifto, fe falvo giugne- 
va in porto, di fabbricare ad onore del detto San» 
to una Chief, e la figliuola di accrefcere la e 
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{a, in onore di S. Lucia. Furono, per mezzo 
dell’interceffione di quelti Santi, dal Signore Id- 
dio efauditi. Approdarono nel porto di Napoli; 
e preffo del porto medefimo, avendo fatto. aboli» 
re.gli avanzi del Tempio già detto, vi fecero 
edificare la prefente Bafilica ; dotandola, colla’ fi- 
gliuola, di molte. rendite: e da Coftanza le fu 
donata la reliquia dell'occhio della Santa vergine 
e Martire già detta. Vi fecero anco dipingere a 
mufaico il Salvadore in atto di giudicate. Que- 
fto Tempio poi , per l’antichità, più ‘volte ca- 
duto, più volte è ftato rifatto, ed ultimamente, 
col difegno del noftro Dionifio Lazari, fi è prin 
cipiato a riedificare di nuovo: e nel cavar le fon- 
damenta preffo l’ Altare maggiore dalla parte dell’ 
Epiftola, fi trovarono fotterra alcune ftanze, che 
avevano il pavimento lavorato a mufaico: ed in 
un’altra parte vi fi trovarono molti quadroni di 
duriffimi travertini ; dallo che fi argomenta che 
la Chiefa fia ftata fabbricata .su le rovine di ane 
tichi edificj, Coll’ occafione delle riltaurazioni di 
detta Chiefa,, fi fon perdute molte belle, ed an 
tiche memorie, che in effe vi ftavano. Vi fi cone 
ferva sì nella Cappella laterale della Croce dalla 
parte dell’Evangelio ( che detta veniva la Cape 
pella degli Aquar) ) un quadro di marmo, nel 
quale ftanno incife quefte parole d° intorno adun 
fegno di Croce di quefta forma. 
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Dicono alcunì de’ noftri Scrittori, che quefto 
feono fava su la fepoltura di Partenope, e fi fon- 
dano su quelle parole: Partbenopem tere faufte © 
e vogliono, che vi fia ftato pofto da’ noftri  pri- 
mi Criftiani . Io non fo con che ragione fia fta- 
to feritto; perchè non fo come potevano invoca» 
re il Creator del tutto a difendere, e confervare 
l’ offa d’ una gentile, qual'era Partenope : oltrec» 
chè noi abbiamo dagli antichi Scrittori, che il 
fepolcro di Partenope foffe ftato collocato nel più 
alto della Città, e quefto era preffo la Chiefa di 
S. Agnello ( come dicemmo ) effendone ftate tro- 
vate le vefticia. Abbiamo ancora per cettiffime 
iftorie, che quì foffe ftato edificato 1) Tempiodi 
Adriano. Diciamo dunque colla più probabile opi- 
nione, che quefto ‘foffe ftato il fegno della con- 
fegrazione della Chiefa, fatta dal Santo Pontefice 
Silveftro, come fi ha per antichiffima tradizione, 
e che il nomedi Partenope era della Città noltra, 
che fi raccomandava alla protezione di S.Giovanni. 

Quefto sì, che in quella pietra vi può cadere una 
curiofa riflefione, e fi è che quefta fia antichiffi. 

ma 
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ma, ed in quei tempi, che la lingna greca era 
naturale in Napoli ,in modocchè anco nello fcri- 
vere latino imitavano il carattere greco , e leli- 
gature delle lettere, che ufavano i Greci. E per 
maggiormente avverar quefto , fi può riconofcere 
in un’ altro marmo antichiffimo, che in detta 
Chiefa fi vede, poco prima di arrivare alla porta 
maggiore ( ora al muro Laterale a deftra della 
porta picciola ) che il carattere, col quale fcrive- 
vano i puri latini, fia d’ altra forma; che perdio 
l’ ho fatto con ogni diligenza efemplare appunto 
come ne fta. Anco è da notarfi, che tutte le let- 
tere fono d’ una forte di metallo, che dà al nero, 
fuor che A, e N, che fanno nella finiltra della 
Croce, che: fono di finifiimo Oricalco, che par 
d’ oro, La Croce fi ftima, che anco foffe ftata 
di metallo, per gli buchi, che vi fi offervano 
cupi di detta Croce, che la tenevano incaftrata ; 
ma ora vi manca;ed il vano, che vi è rimafto, 
è ftato dorato, per farla diftinguere. 
* Di quefto Cappellone è padrone la venerabi» 
le Congregazione di 66. Sacerdoti, ed altrettanti 
Benefattori, che in quelta Chiefa fta eretta fotto 
il titolo del Santiffimo Crocififfo , avendo la fua 
Sagreltia , ed il luogo per congregarfi, dietro di 
effa Cappella, entrandovifi per le porte laterali . 
Fu detta Congresazione fondata nell’ anno 1619. 
da un Prete fecolare per nome Ottavio Acquavi- 
va, il quale l'affegnò per dote tuttto il fuo ave» 
re; edi Fratelli, e Benefattori di effa godono 
di molti fuffidj, così in vita, come in morte. 
I belliffimi ftucchi che l’ adornano fon opera del 
Celebre Lorenzo Vaccaro, e di Gia: Domenico 
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Tn mezzo della Chiefa, avaotidell’ Altare mag 
giore vi è una lapida di marmo colla memoria 
di Jano Anifio gran letterato‘de’ iubi tempi, che 
vi fu fepolto, (ma dzgi più non fi ‘vede » Preffo 
della Sagreltia vedefi un gran'‘tronco. di -Colentià 
di porfido, che moltra effere [Vita muravigliofa 
quando ella era tntera. Nella nave maggiore ‘dal 
la parte dell’Epiftola vi. è una. fi voli nelle” quae 
le fa efpreffa la Vergine col ‘Figliuolo» în feno} 
depofto ‘dallà Groce', con due Angioli che È fos 
tengono: opera di Lionardo da ° Piftoja . Vi'è 
anco una Cappella. di bianco matmo della Famis 
glia Ravafchierà nella fteffa nave dalla parte. dels 
ì’ Evangelo: opera di Gio: di Nola, 

Avanti la porta maggiore dalla parte di den. 
tro fi vede fiffo in teirà.; rovinato dal tempo 4 
un marmo con una memoria, nella quale chia» 
ramente ‘fi ‘legoe:, Napoli effere ‘ftata Repubblica, 
e che godeva: quegli onori e “grandezze y ‘ che ave 
va la Repubblica di Roma. Quelta ifcrizione fta 
portata da tutti gli Scrittori della noftra Patria; 
ed io quà la riporto, perchè anco-in quefte. mie 
Notizie {i poffa ‘leggere. Mi èrepa però il cuore 
di dolorè ‘nel'vedere, che nella noftraà Città non 
vi fia parrizio zelante dell’ antichità della Patria, 
che raccolga quefti' preziofi’ monumenti, ‘per farli. 
confervare in un luogo decente , come cofe ( pef 
così dire ) fagrofante > : parlo di quelti miferabili 
avanzi degl’ finiti i che fon perduti, 

: è Permrio «A. F. Pal. Severtano . 

Eiuifi . Rom. Cur. Reip. Tegianenfium. Adlelto 

in. Ordin. Deturion. Civi. Aria mo. Qui. cam, 

Privilegio « Sacerdoti . Ceninenfis . Munitus . Po= 
C suifa 
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suiffes » vb. Honorib. Et . Munerib, Facile. Ex- 
cufari . Prepofîto + «Amare « Patrie., Et. Hono= 
vem +. REdilitat, Laudabiliten. Adminiftravit. Et. 
Diomi Feliciffio. HI. Id. Fan. Natalis . Dei. Pas 
ari. N. Vengratione. . Pa. Denis . Feftis . Et. 
IV. Feris «+. Dent. Et >. IV. Paribus. Ferro. Di- 
micantib. ceterogs honeftiffim. apparatu . largiter . 
exhibuit . adi. honorem. . quegz duumviratus, . ad . 
cumulanda, . munena «+ Patrie < fue . libenten i ac- 
ceffit . huic |. cum . © . populus. . in... fpeltacu 
djs.) adfidue. Bigas . ftatui . potylaffet . & . 
fplendidiffim. ardo « merito... decreviff.. pro. infita. 
modeltia, . fua , unius | Bige . honote . contenî. 
alterius . fumptus: . reip. remifit, . L.D.D.D.C.I; 

® Nella. riftaurazione. delia Chiefa, è ftato que. 
flo..marmo ( perconfervarlo.) .trafportato. nel mu 
ro; laterale. della. porta picciola.a man deltra.. 

. Avanti della porta maggiore fi. vede una ftrada 
a-fcalini, che cala alla ftrada di Mezzo Cannone, 
che anticamente calava al mare ( come fi dirà). 

. Ia queta Chiefa è ‘fepolto. il noftro celebre me= 
dico, e matematico Felice Rofeti, 1 fuo elogio 
fcalpito in marmo. fi offerva nella terza Cappella 
a.man finiftra di chi entrando dalla porta piccola 
cala. giù. Egli nacque nella Terra di Torre meg* 
giore in Provincia di Capitanata» ftudiò. in. Na 
poli + prefe la laurea di. medicina.» vitiroffi. nella. 
fua' patria ». ove. perchè poco dopo. alla fua ritira» 
ra fucceffeli un contratempo ; abbandonò la patria, 
e fi riconduffe in Napoli s ove ottenne la fama de 
puimi tra° medici. d’ Italia. Sta. queta Chiefa tuta 
ta modernata di flucchi . Innocenzo XII. già noftro 
vArcivefcouo «Antonio Pignatelli , vi fondò un colle 
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gio di Canonici con infeona fimile a quella di cut 
fervivafi il. Papa , poicchè | almuzio di color cher= 
mifî è di velluto orlato di armellino, e nella jta= 
re di rafo: Îl fuo Primicerio vefle comes Canoni 
ci della Cattedrale . 

Poco diftante dalla minor porta di quefta Chie» 
fa vedeli la pisciola Chiefa di S.Maria della Can- 
delora fituata prima ove era il Palazzo de’ Filo= 
marini diroccata da D. Alfonfo Sanchez de Luna 
Marchefe di Grottola per ingrandire il fuo Palaze 
zo, e la viedificò ove oggi ft vede < ultimamente 
fi è rifatta, ed è padronato dalla piazza del Poe 

olo . 

Ufcendo poi per la. porta medefima. per dove 
fi entrò, e tirando avanti per ufcire a Mezzo 
Cannone, a. finifra vedefi un vico, nel quale fta 
fituato il Moniftero dedicato 2 S. Girolamo. Que 
fto nell’anno 1435. edificato ne venne da ‘molte 
Gentildonne Napoletane fotto la Regola del Ferzo 
Ordine di S. Francefco , in una cafa e giardino 
loro donato. da Gio: Domenico Mango nobile del- 
la Piazza del Seggio di Porto, Canonico ‘della 
nofltra Cattedrale. Da quefto Moniftero fono ufci= 
te Monache, che fondarono il famofo Moniftero 
della Trinità, ed altre che fondarono quello di 
S. Maria dél Gesù. Quefto luogo ha la fua Chie» 
fa, quale oggi lafciata quell’antica che aveva , è 
ftata ridotta in una vaga forma moderna’ colla 
fua cupola dal noftro Francefco Picchiatti. Il ca- 
po Altare va di nobiliffimi marmi adornato. Il 
quadro che in elfo fi vede, dove fta efpreffa la 
Vergine col fuo Putto in braccio, di fotto S.Gi- 
tolamo, ed altri Santi, è opera di un giovane 
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detta Giaco Sanfo; benchè prima vi foffe fata 
una tavola dipinta. dal Piltoja, * Ota v'è un 
belliffimo quadrone del noftro Solimene, rappre- 
fentante la B. Vergine, con S. Girolamo, $. Fran» 
cefco, ed altri Santi dell'Ordine Francefcano. 
Attaccato alla detta Chiefa fi vede ìl nobile, 
ed ereditario palazzo de’ Marchefi di Anzi della 
Cafa Caraffa, che, al prefente fi poffiede da Fran- 
cefco Maria Caraffa Principe di Belvedere} Mar. 
chefe.d’ Anzi, e Cavaliere del Tofon d'ora, Si. 
snore $ che par che abbia ereditata da’ fuoi glo- 
riofi antenati, che in quelta cafa fono nati, non 
folo,.da.roba., ma le gloriofe azioni, lettere, e 
valote , Il Bifavolo Marchefe d’ Anzi fu gran let- 
terato: de’ luoi tempi , che nell'anno r612. aprì 
una famofa Accademia nel cortile di S. Pietro a 
Majella con titolo d’Infuriati, Il Îuo gran zio 
Pier Luigi Caraffa , che, così gloriofamerite trat- 
tò la Nunziatura in Germania, e ‘pofcia fu da 
Innocenzio X. promoffo alla porpora, per le fue 
rare virtù, lettere, e bontà di vita , farebbe egli 
afcefo agli onori fupremi, fe non era “dalla mor- 
te prevenuto nel conclave medefimo , L’ altro zio 
Tiberio Caraffa Principe di Bifignano, Cavaliere 
del Tofon d’oro, e Grande di Spagna, per l'ec- 
celliva, fua cortefia , fu la delizia della noftra Cit- 
tà. Or, come diffi, tutte le virtù di quefti Sîi- 
gnori-fi vedono rifplendere nel prefente Principe, 
e forfe con lume maggiore folendo egli dire: 
proccuro , che il mio cafato fi mantenga illuftre 
per me, anzi di accrefcerli fplendore. colle mie 
azioni. Mi fono alquanto diffulo in quefto , ef. 
fendo un Cavaliere, nel quale non vi è virtù più 
no= 
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nobile, che non vi concorra a renderlo ammi- 
rabile. | 

Tirando avanti, prima di entrare nella piazza 
di Mezzo Cannone, a finiftra ftava ‘la porta an- 
ticamente detta Licinia ; pofcia detta Ventofa.per 
lo vento ; che di continuo vi fi fertiva , venuto 
dal mare, che le ftava d’appreffo: e fin'ora di 
queita porta fe ne vedono le veltigia , come chia- 
ramente offervar fi poffono . E preffo di quefta 
porta vi ftava il Seggio detto di Fontanolà , co- 
me ancor ne apparifcono gli archi, che prendeva 
il nome da una famiglia, che vi abitava vicino. 
Quefto fta incorporato in quello di Nido. 

Quì termina la Regione del detto Seggio, e 
quì terminava l’antica noftra Città, tirando la 
muraglia dagli avanzi, che fi vedono ‘della Porta 
ventofa, a dirittura. per fotto il Collegio de’ Pa- 
dri Gefuiti . Al dirimpetto di quelta ftrada vi 
era fino a’ noftri tempi un vicolo che tirava fu 
al Collegio predetto, che fu chiufo, ed incorpo» 
rato allo fteffo Collegio. In quefto vicolo vi fi 
vedevano parte delle antiche muraglie. 

Tutta la parte poi che appreflo vedremo, tut- 
ta anticamente egli era borgo fituato nella fpiag- 
gia del mare, che era nella parte più baffa ; e 
per quefto, come fcrivono gli antichi Morici, 
le noftre muraglie parevano altiffime, perchè fta- 
vano erette nella parte più alta ; e per le diver- 
fe ampliazioni poi quefto borso fu chiufo nella 
Città, e fe ne formarono due altre Regioni, qua» 
ii fono di Porto, e di Portanova. 

Or calando per la ftrada di Mezzo Cannone, 
che prende quelto nome da una fontana che vi 
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fta nel mezzo copiofa d’ acque , fitta da Alfonfo 
II. e dicefi Cannone, dalla fiftola per dove sgor» 
| ga l’acqua, che da noi Cannone fi chiama. Que- 
fta anticamente chiamavafi ftrada di Fontanola. 
“Dirimpetto a quefta fontana , a finiftra vedefi 
la famofa Cantina de’ Padri Gefuiti, degna di ef. 
fere veduta, e per l'ampiezza delle volte e prot. 
ti, per la freddezza, e per la preziofità, quanti. 
tà, e diverfità di vini, che in effa fi vendono. 
Cal lando. più ja baffo, a finiftra nell’ ultima ca- 
fa, fopra della quale i PP. Gefuiti han fabbrica» 
to il di loro cenacolo, o Refettorio, che fu di 
Lucantonio Imperato, e polcia di Giufeppe della 
Monicà, vedevali il fanale. o lanterna dell’ anti. 
co Molo, tutta d'opera leterica, ma fabbricata 
con gran diligenza, in forma rotonda , mà lata 
nel piede : d'altezza circa quaranta palmi : bene 
chè una parte ne ftava fotterra; ed effendo io 
giovane ; «più volte vi menava foreftieri , ed ofier» 
vata veniva con molto piacere , e curiofità : ed 
in un giorno effendovi ftato cavato, perchè ftava 
piena di terra » vi fi trovarono le fcale , che an- 
davano attorno , le quali fi Mlimavano eflere di 
marmo, perchè fe ne vedevano alcuni pezzi, che 
erano di giallo antico. Vi fi trovò ancora un'alta 
di ftendardo intera, é bella a; € per quanto vi fi 
fece di diligenza, non fi potè arrivare a fapere di 
che forte di legno fi foffle, era bensì duriffimo. 
Quefta sì bella antichità ultimamente è ftata ro- 
vinata dalla nuova fabbrica, che vi è flata fatta. 
Più avanti, a deltra fi vedono le fcale, per le 
quali fi fale alla porta maggiore di S.Gio: e fin 
quì anticamente arrivava il mare, che formava 1l 
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Paffate le fcale fuddette, vedefi un famofo pa- 
lazzo ricco di perenni fontane . . Fu palazzo Re. 
gio fin da’ tempi degli Angiodni, poi pafsò ad 
Artufio Pappacoda ; indi a Fabbrizio. Colonna, 
come ancora fe ne vedono fu la porta \l’armi:. 
Da quelta Famiglia pafsò al Configliere Felice di 
Gennaro, e per ultimo dagli eredi di quefto è 
ftato venduto ad alcuni Mercatanti. 

Tatti i fuddetti primi padroni erano nobili, 
e godevano nella detta piazza, e perciò godevano 
di abitare nel di lore ditretto. Ora tutti i no- 
bili hanno vendute le loro abitazioni, effendofi 
ritirati ad abitar nell'alto. 

Nel fine del palazzo fuddetto de’ Gennari, fot- 
to di alcune cafe, ‘che fimilmente furono de’ Gen- 
nari, vedeli un ‘gran portico » \E quefto è il nò- 
bile Seggio di Porto; e fi giudica, che foffe fta- 
to fabbricato in quefta forma in tempo del Re 
Carlo I. d° Angiò, per l’armi Angioine, che vè 
fi vedono di fopra, de’ gigli, foftenute da leoni, 
che era la divifa del detto Re. Fa per imprefa 
un’ uomo marino con un pugnale nella deltra , e 
vogliono, che quelto fia Orione , adorato da’ na- 
viganti Gentili, che fi venerava col fuo Tempio 
ne’ porti: e per antica tradizione fi ha, che ca- 
vandofi per gli fondamenti di detto edificio, vi 
fi trovò queft' Orione fcolpito in un marmo bru» 
no, ed i nobili di detta piazza fe ne fervirono 
per imprefa , e la collocarono nella fommità del- 
l'arco, dove al prefente fi vede. Altri vogliono, 
che quefto Seggio faccia quell’ imprefa, perchè in 
quefto luogo comparve un’ uomo marino di que- 
fta forma; ma quelto sà di favola. 
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I Napolitani chiamano quelto fimulacro . il pefce 
Nicolò credendo , che fiavi fiato. un tal Nicolò Pe» 
fce celebre nuotatore » Vi fu. in fatti a tempi ds 
Federico di «Aragona un celebre nuotatore chiama» 
tovNicolò , e per fopranome ::l’uoni pefce, 1! gua= 
ile nuotando per lo flvetto di M ejfina postava ,, € 
paporrapa le lettere da Sicilia. in Calabria. St 
vole , che più volte fi tratteneffe in mare più £ 2l0y= 
I, mangiando de’ pefci crudi. Federico in Meffi- 
na fè buttare in mare un vafo d' ovo , e’! Pefce 
andò a vaccorlò, fiando tre ore fort' acqua, e nel» 
i ufcire informò il Re degli {cogli, e correnti che 
vi erano. Il Re ne voll efferne meglio informato, 
sonde. fe buttarvi un facchetto di monete, ma: l' uom 
pefce non. più fi vide. Il P. Kirker racconta tal 
fatto nel juo m:ndo fotterran. lb. XI. HIS 
Preffo di quefto Seggio vi è un’atrio , che noi 
chiamiamo fopportico , che dà l’ adito alla ftrada 
iMelia, dove fta la Chiefa di S.Pietro in Vincue 
lis, come di fopra .dicemmo. Vi fono ricchi fon- 
idachi , che’ vendono fete flofce. per ricami , e 
quelli che vendono tele noftrali; e fotto di, que- 
fl' atrio, dirimpetto al Seggio vi è la flanza do- 
eve i Nobili fi adunano a. trattare le pubbliche 
faccende della Gittà. In quefto luogo fi fuppone 
dal noftro erudito Giordano, che vi erano quei 
portici offervati. da Filoftrato ; così ben dipinti, 
ciefcrivendo le dipinture, che da un moderno in- 
‘tagliatore diligentemente fono ftate portate in 
rame. 
* Perchè quelto Sedile riufciva troppo angufto, 
allora quando .dovea farfi la fefta della brarisiimio 
ne del Sangue del noftro gloriofo Protettore S. Gen» 
naro, 
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naro, fi ftimò pochi anni fono a fpefe di tutte 
le famiglie, che godono in detta Piazza, di co» 
ftruire un’ altro Sedile vicino la Chiefa dello Spe- 
daletto; ficcome a fuo luogo fi dirà, effendo ri» 
maffo il primo nella fteffa forma che ftava. * 

Prffato quefto. portico, fe ne vedono molti 
avanti delle cafe, che anticamente, come fi diffe 
erano de’ nobili ; ed a finira vedefi un vicolo , 
anticamente detto de’ Severini, perchè vi abitava 
la Famiglia Severina, che gode degli onòri del» 
la nobiltà in queta piazza : e nella prima. cafa a 
finira di quefto vicolo che fi poffiede da Carlo, 
e Francefco Garofalo fratelli, vi è un musto di 
dipinture de’ belli che fiano nella noftra Città . 
Ve ne fono da 600. pezzi tra moderni, ed an» 
tichi, c quelli di prima riga; più pezzi di Al» 
berto Durer, di Tiziano; di Annibale Caracci, 
di Giufeppe d' Arpino, di Luca Cangiafi, di An- 
drea del Sarto; di Pietro da Cortona, di Gio: 
Battifta Caftiglione, di Paolo Veronefe, della 
miglior maniera, che usò Guercin da Cento , di 
Giulio Romano, di Luca d’ Olanda, di Paolo 
Brilli, di Polidoro, di Antonio Solario , detto 
il Zingaro, di Andrea Sauli; del Pomararci, del 
Tintoretti, di Niccolò Pufino, di Agoftino Ta- 
fti, del Vafari, di Federigo Zuccaro , di Giaco» 
mo Baffan, di Filippo di Lauro: di Gio: Lan» 
franchi, del Gefuita Borgognone, di Andrea di 
Salerno, di Cornelio Brufchi, di Michel’ Angio- 
lo delle Battaglie, di Filippo degli Angeli, di 
Carlo Sellitti, di Gio: Battifta Caracciolo ; e di 
quelti grandi Artefici della maggior parte ve ne 
fono più pezzi: de’ moderni poi ve n’è una quan- 

tità 


A» Delle ‘Notizie di Napoli. 
tità', e fra queftivda trenta pezzi dipinti conogni 
ftudio da Luca Giordani ; un’altra quantità del 
Cavalier. Mattia Preti, detto il 'Calabrefe, di 
Maffimo Stanzioni, ed altrì .*Di cofe naturali, 
come ‘di fior, frutta, uccelli, ve ne fono di 
quanti valent’ uomini fi fono efercitati in quefto 
genere di dipingere. 

Vi fono diverfì minii, e fra quefti tre prezio- 
fifimi di’ Giovanna "Garzoni, confiftenti in un 
vafo di fiori , in um'altro di frutti di terra, ed 
un’altro di frutti di mare. Vi fono 12. piatti 
dipinti da Raffaele. Vi è una quantità di difegni, 
e fra quefti molti fatti di paftelli, de’ primi ar- 
tefici che vi fiano' ftati. Vi feno due armatj pie- 
ni di carte, ‘opere ‘de’ più famofi valent’ uomini, 
che fiano ftati nell’intagliare in rame, ed in que- 
ito fecolo, e ne’ paffati. Vi è una quantità di 
pezzi di argento dorati, iftoriati, e cefellati dal 
noltro Magliolo, ed altri intagliati dal Tempelta. 
Vi fono due vafi di argento ben grandi di fiori 
al naturale, che fono di maraviglia:: opera di un 
noltro ‘Napoletano, detto Carlo Caftiglioncelli. 
Sì può dire che la cafa di quefti noftri onoratif. 
fimi cittadini fia un compendio di curiofità. * Ef. 
fendofi poi divifi gli eredi di detti fratelli, fi di» 
vifero ancora tutta la fuddetta fuppellettile, che 
da’ .medefimi attualmente, così divifa fi poffiede 
nelle loro cafe fepatate.* 

A quefto vicolo -par che fia fatale il dare ri. 
cetto a’ Cittadini virtuofi. ‘In quefto nacque, ‘e 
morì Gio: Antonio Summonte, che :con ifpefa e 
fatica grande fece le noftre iftorie di Napoli, co- 
sì utili e curiofe; ed al prefente dirimpetto alla 
cafa 
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cafa de’ Garofali, vi è quella dell’erudito Gabriel 
Fafano, che ha trafportato com una gran vivezza 
la Gerufalemme ‘di Torquato Taffo nella noftra 
lingua Napoletana. Poco lungi da quefta‘ vi ‘era 
l’ antico Seggio, detto de’ Gr. fi, per la Famiglia 
di quefto nome Ne vi abitava , nobile di detto 
Seggio, e fta incorporato a quello di Porto. 

Continuando il noftro cammino werfo ‘del’ Seg. 
gio di Portanova, vedefi la Chiefetta dedicata a 
S. Tommafo Cantuarienfe , cdifica ita da-1 Nobili 
del Seogio , e pofcia ceduta 2° Comp! latear). 

Più avanti, a finiftra vedefi un vico” che tira 
fu, per certi gradi di mattoni, al Collebro de 
Padri Gefuiti, anticamente detto Monterone; per 
la ripidezza della falita, e fin quafi alla metà di 
detto vico arrivò l’ acqua di quell’ orribile tem» 
pefta accaduta al Novembre del 1343. 

Quefta tempefta fu previa, ed avvifata da un 
Frate dabbene che predicava nella Chiefa di S. Lo» 
renzo ; ma i Napoletani non molto ci diedero 
fede: folo il credette Meffer Francefco Petrarca, 
che fi trovava in Napoli , e nel giorno ‘dal Fra 
te predetto, con gran divozione f chiufe nel Con- 
vento di S. Lorenzo con quegli buoni Frati, cos 
m' egli medefimo fcrive 

Alcuni annì dopo un’ altro tal: Fra Bonaventu- 
rà, predicando fimilmente in S. Lorenzo, profe» 
tò un diluvio peggiore del primo. Fu creduto 
col elperienza del paffato. Tutti i Napoletani 
nel giorno prefiffo lafciarono Napoli, in modo 
che teltò affatto vuota di abitanti , e fl peut 
ne’ monti, dove nen poteva arrivare il ma Ce 


racconta il Falco, che il Duca di Atri, fi nti- 
rò 
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rò fu le montagne di Caferta, dove fi fece fab- 
bricare una ftanza 1a modo di arca, © di nave, 
ed ivi per tre giorni,ftanzò; ma il tutto poi fu 
trovato impoftura . 

Sono. degno di fcufa, fe la occafione dello fcri- 
vere le cofe di queta Città, mi ricorda qualche 
erudizione degna di effer faputa ; oltre che que- 
fto racconto ha da fervirci., quando vedremo il 
Convento di S. Pietro Martire. 

Nel lato. di quefto vicolo Monterone, a deltra 
quando fi va fu, vedeli una Chiefa dedicata all’ 
Apoîftolo S. Fietro, detto a Fufario, o Fufarello, 
che deriva dalla voce. latina fluo, perchè quì an» 
ticamernte sporgava una quantità di acqua che ve. 
niva dalla Città. La Chiefa fuddetta venne elia 
fondata nell’anno 1293. regnando Carlo II. An- 
gioino , da Pietro Proculo, Famiglia nobile, 
fpenta nel Seggio di Porto; e l’edificò nelle fne 
proprie cafe: pofcia dal medefimo Pietro fu do- 
nata a fei famiglie, che furono , Macedonia, di 
Leone, fenza la banda, già fpenta, Dura, Gen- 
naro, Pappacoda, Venata, e Strambone, che go- 
devano. della nobiltà nel Seggio dee Aquarj, 
che ftava poco da quì diltante, e che pofcia fu 
incorporato con quello di Porto. Quefte famiglie 
fin'ora fi dicono Aquarie. Facea per imprefa que» 
fto Seggio due giovani con due doglioli, che ver- 
favano acqua in abbondanza. Sortì tal nome, 
perchè l’acque che vi sgorgavano , fi fermavano 
in diverfi luoghi di quelta fpiaggia , ed in eli 1 
Napoletani vi maturavano i lini, e lo chiamava- 
no 1’ Acquaro. Poi il Re Carlo I. d° Angiò, of- 
fervando che quelto, maturamento era, nocivo agli 

abi» 
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abitanti’, lo fece trafportare nelle paludi, di là 
dal ponte della Maddalena; indi il Re Alfonfo L 
d' Aragona , avendo fatto alciugare le paludi col 
dar’ pendenza, e cammino all’ acque , che ftavano 
nella fuperficie , ordinò che fi maturaffero.i lini 
nel lago d’Agriano. In quefta ftrada: dall'una par- 
te, e l’altra vi fono fondachi di Mercatanti. Ne’ 
tempi , ne’ quali le noflfre Dame. venivano dalla 
niodeftia configliate' ad andare coverte, altri. drap- 
pi non vi fi facevano ; che di fete riterte:fottis 
liffime per gli manti, adeffo che fonoiftati di, 
fcacciati, i Mercatanti vi vendono. altri drappi. è 
‘Tirando più avanti; a deltra vedefi un vicolo 
anticamente chiamato ftrada delle Calcare :.. oggi 
dicefi de’ Coltellari, perchè in effo altro efercizia 
non fi fa; che di coltelli, e forbici ,-ed saltri ne« 
ceffarj fromenti all’ ufo umano, e. vi: fi fanno dî 
finiffima tempra. I fabbri fono iper lo più della 
Città di Maffa, che fta nella noftra riviera, pref» 
fo Sorrento. focuator 
Seguendo ‘il cammino: per la Mtelfa:ftrada., dos 
ve anticamente altro non vi fi lavorava s ‘che pete 
tini di diverfe materie, e fin'ora .ve ie fono al- 
cuni Maeftri, che per lo più fon Calabrefi.; nel 
mezzo di quefta principia la Regione di Portax 
nova; e quivi è a deftra un fondaco, che fu det= 
to de’ Lazzari, dove vi è un pozzo perenniffima 
della ftefs’ acqua, che fta nel Chioftro di :S., Pietra 
Martire; ed a finiftra vedefi una Chiefa-picciola, 
che fta preffo il palazzo della famiglia Palmiera, 
del Cardinale , ( ora diroccato per ornare la nuo» 
va firada' ‘come fi diffe: nella Giornata Terza )4 
che va dedicata al. noltro Protettore S. Agnello 4 
che 
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che dicefi de Grai: ma il vero nome è di Care 
negraffa, perchè ella fu fondata da Maria .Carne- 
graffa famiglia nobile:, ma, eltinta nel Seggio di 
Portanova. * La quale Chiefetta è ftata di nuo» 
vo fabbricata da’ PP. Gefuiti nella formazione di 
detta nuova ftrada. Vi è quì un vicolo che tira 
fetto .il Moniftero di S. Marcellino , nel .vico det» 
to Priciano, come fi dirà. * 

A detra vi è un'altra ftrada , che tira verf 
la portadel Caputo, che anticamente dicevafi Rua 
de Caputi, che prendeva il nome da quefta fami» 
glia; che godeva nel Seggio di Porto . 

‘’Appreffo vedeli la Chiefa dedicata a S. Catte- 
rina Martire, ed. il luogoi, dove al prefente fi 
vede, fu cali! detto la Piazza Galara.. Veune ei- 
la fondata ‘nel r354. da molti nobili del Seggio 
di Portanova. In quefto luogo vi fu ua Moniite- 
ro di Monache Benedettine, quali, perchè aveva- 
no adgulta ‘l’abitazione ,. dal Cardinale Alfonfo 
Caraffa noftro Arcivefcovo fu difmeffo , e le Mo» 
niche. ripantite’ in diverti, Mpnifterj:. fu polcia 
dallo fteffo Cardinale conceduto. queto luoso ad 
alcuni pii Complatearj, i quali v'introduffero un 
Confervatorio. di povere figliuole orfane, quali 
pofcia furono: trafportate. nella Chiefa di $. Eligio, 
come fi dirà. Oggi diceli S. Catterina de’ Trenet- 
tari, perchè in quelta ftrada altro non vi fi la- 
vorava, che trine di feta, e di altra materia; 
oggi ve ne fono pochi M:rcatanti , perchè l’ulo 
di quelte ‘è quafi dismeffo negli abiti. 

Preffo la porta di queta Chiefa vi è una pe- 
renne fontana della noltra. perfettifima acqua, 


fatta alla comodità del pubblico, ed in ella fi ver 
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de effigiato in marmo, un mopte ,. che da’ lati 
butta fuoco, e fopra di effo Partenope, che but 
ta acqua dalle mammelle con una ifcrizione , che 
dice © 

Dum Vefuvit Syren incendia mulcet, 

Quefta fontana fu fatta in tempo dell’ Impera= 
tor Carlo V. governando il Regno D. Pietro di 
Toledo, come fi ricava dall’armi, che in effla fi 
vedono; ma il vero fi è, come per antica tradi» 
zione, che foffe ftata folo abbellita da D. Pietro, 
e che il monte,. e la ftatua foffero antichiffimi 
fatti nel penultimo, ed undecimo incendio. acca= 
duto nell’ anno 1139. e forfe prima affai ; e fi 
congettura dal vederfi il fuoco ufcir da i lati, e 
non, dalla cima folo fi è veduto. nel duodecimo 
incendio accaduto nell’anno 1631. ui 

Dirimpetto a quefta Chiela,, a deltra, vedef 
una ftrada detta de’ Coltanzi , perchè anticamente. 
vi abitava quelta famiglia nobile; e quì ftava il 
Seggio, che de’ Coftanzi fi diceva, cha ora fta 
unito a quello di Portanova. Luk 

Gonfecutivo a quefto, dall’ ifteffa. mano vedelî 
un ‘vico anticamente detto del Salvatore, per una, 
antica Cappella, che fin’ ora vi fta, al Salvatore 
dedicata: pofcia fu detto, come fin’ ora de’ Pia» 
nellari , perchè in effo altre botteghe non vi eranoy, 
che di pianelle, non effendovi donna Napoletana, 
che fenza di quelte camminato. aveffe. Ora. non 
ve n° è nè pur’ un maeltro, perchè , fuor. di qual. 
che Monaca clauftrale, e Riformata,fono da tutte 
le. donne sbandite, e vanno in ifcarpette.. 

Ditimpetto. a quelto vedefi un vicolo a fini» 
ftra., e proprio dove fi lavorano. fedie. di cora» 
Me , 
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me”, e di altta‘materia ; e quefto luogo , fin dale 
l’anno 983. chiamato veniva Patriziano, ma 
cortottamente Patriciano, e Patrigiano, perchèin 
effo abitavanouomini nobili, che fi dicevano Patri< 
z}; ed in fatti vi fi fcorgone' molti antichi edi- 
ficj alla gotica con quelli ornamenti nelle fineftre, 
che fi ufavano ‘nelle cafe’ de’ nobili. In quefto me: 
defimo luogo vi era un’ acqua perenne , come al 
prefente fi vede nella cafa, 0 fondaco de’ Barbuti, 
era detto de’ Barbati, della fteffa bontà je quali- 
tà di quella di S. Pietro Martire, che fsorgava 
da fotto il Moriftero di S.. Matcellino; ed anni 
fono,-lo fteffo Barbuto volendò cavare per fare 
alcune fondamenta, vi trovò un gran capo diac- 
gue, che ‘era ‘come vin fiume; e di fatto vi fi 
vede un pozzo molto perenne, chie non ‘ha' più 
che quattro palmi di profondità; e qui è di bi- 
fogno, che dia notizia di una curiofità. Nell” 
Archivio del Moniftero di S. ‘Marcellino fi con» 
ferva un* iftrumento ftipulato agli rr. di Marzo 
dell’ anno 983. nel quale Diofa '‘Abadeffa de’ SS. 
Marcellino'i, e Pietro, concede:ad un tal Gio: 
della Monaca ‘un’ orto, che fi poffedeva da detto 
Moniftero in /oco, gni nominatur ad patrizana, 
Regione portenobenfis s perchè vi ‘aveffe poruto fare 
un bagno con quefte condizioni ; cum palfo , quod 
quando dium Balneumfuerit edificatum, tunc omni 
menfe balneare poffint Moniales indifto Balneo gra- 
ris, etiam fi venire voluerit media Congregatio Mo- 
nacharum de 15. în 15: dies } nè quefto da chi 
non ha cognizione dell’ antico, fi ftimi ftravagan- 
za , perchè prima del Concilio di Trento, le Mo. 


nache non avevano il voto di perpetua RE 
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In quefto luogo ancora vi era la Sinagoga degli 
Ebrei, come fi ricava da un’ altro iftrumento fti+ 
pulato a’ 13. di Febbrajo dell’ anno 9$4. Un tal 
Giovanni Mandolo concedè un pezzo di terra ad 
un tal Domala d*' Aurifolco, e affegnando i cons 
fini, dice: que e/lt conjuntta balneoa domini Joan 
nis prope Monafterium SS. Marcellini, © Petri, 
qui habet pro termino Signum Crucis fignate in 
Pariete domus de quidam Gregorio, qui fupra noe 
minatur de Altana, © julta Synagogam Hebraoe 
#UIN , 

In quefto luogo vi era la Chiefa antica di S, 
Donato, che in moltiffimi iftrumenti, che fimil. 
mente fi confervano in detto Archivio, viene fcrite 
to Santo Renato, che poi fu incorporata nel dete 
to Moniftero di S. Marcellino ,come anche quello 
di S. Soffio, che ftava un poco più fopra. 

S' entra pofcia nella piazza del Seggio di Pore 
tanova. A deftra vedeli un fupportico ,. per lo 
quale fi va alla Chiefa chiamata S. Maria de’ 
Me/chini, perchè fu nell’ anno 1178. edificata da 
Sergio Mefchino , Famiglia nobile del Seggio di 
Portanova, agsi eftinta, e da Marotta fua mao» 
glie. Effendo poi rimafta in abbandono , e mezza 
rovinata; fu nell’ anno 1305. riltaurata da Gian» 
nello Cotogno nobile di Montagna. Appreffo, 
non vedendofi ben fervita, dall’ Abate, coll’ af 
fenfo dell’ Arcivefcovo, fu nell’ anno 1569. con» 
ceduta alla pietà de’ Complatearj, quali a proprie 
fpefe,la riedificarono nella forma, che ora fi vede, 
e fotto dell’antico Altare vi trovarono una caffa 
di facre Reliquie, la maggior parte delle quali 
fono certi piceioli caffettini con certe fpugne den- 

tro è 
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tro, che moftrano effere (tate intrife di fangue dì 
Martiri, e fopra vi fono alcune notizie , che per 
l’ antichità, e barbarie del carattere, non fi pof+ 
fono leggere; e con quefte molte carrafine fimil. 
mente di faugue indurito.Ve n' è una di quette, 
che, in un mattino il fangne, che vi era diden- 
tro, fi trovò liquefatto a legno, che ufciva di 
fuori, come fe ne vedono le macchie. Si confer 
vano que!te reliquie nell’ Oratorio della Compa- 
gnia , che quefta Chiefa riedificò : 

Vedefi in quefta piazza, dirimpetto al palazzo 
della Famiglia Mormile, il Sesgio anticamente 
detto di Porta a mare, perchè ftava preffo una 
porta non lungi dalla marina. Pofcia fi nominò, 
come ora, di Portanova, per una porta novamen. 
te‘ fatta, non lungi, nell’ ampliazione fatta da' 
Greci ; quale porta fu poi da Carlo I. trafportata 
al Mercato, e dal Re Ferdinando f. più avanti, 
come fi dirà. Fu quefta Piazza edificata nella for. 
ma prefente nel tempo del medefimo Carlo I. 
come fe ne vedono fopra l’ arme Angioine. Fa 
per arme una porta dorata in campo roffo. In 
quefta vanno uniti due altri antichi Seggi, cioè 
quello delli Coftanzi, e quello degli Acciapacci, 
Famiglia ncbile, ma eftinta in queta Piazza, e 
per lo portico di detto Segsio fi entra nel luogo 
de’ quartieri, dove anticamente abitavano i Giu- 
dei, che furono da quelta Città cacciati, domi- 
nando l’ Imperador Carlo V. ( come fi diffe, pare 
lando del Monte della Pietà ) e detta veniva la 
Giudèa , come fin ora ne mantiene il nome, e viî 
fi fa V ifeffla arte, che i Giudei facevano , da’ 
noftri Napoletani, che è di vendere abiti nuovi, 

’ e vece 
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e vecchi, e di affittarne ; e par che vi fia rima» 
fta qualche parte dell’ antico coftume. * Effendo 
quelto Segsiò affai antico, ed angulto; penfarono 
i Nobili di effo a farne uno nuovo. E con but» 
tar giù certe cafe; col difesno dell’ Ingegiere 
Giufeppe Lucchefe, fu fabbricato il prefente, e 
terminato nell’ anno 1723. avendolo fatto dipin- 
sere tutto a frefco da Niccolò Malinconico. Prix 
ina di entrar nella Giudeca, vedefi un vicolo an» 
ticamente detto, Barbacane, ora de’ Chiovaroli , 
e con altro nome, la Lamia, perchè quì un 
tempo vi erano gran fabbri , che facevano chiodi; 
e nel principio di quefto vicolo in ufcir dal fop- 
portico, vedefi un’ antico palazzo con un fonte 
nel cortile. Quelto fu la famofa, ricchiffima abi. 
tazione di Francefo Coppola nobile di quefta Piaz 
za,e Conte di Sarno, tanto caro al Re Ferdinane 
do I. e pofcia dallo fteffo Re fatto morir deca- 
pitato, quando egli era venuto nel Caftel nuovo, 
per folennizare il matrimonio tra il fuo figliuolo 
primogenito, ed una nipote dello fteffo Re. Quefto 
fu quel Conte di Sarno, che. promoffe la congiu- 
ra de’ Baroni, che fu così fiera, contro dello ftef- 
fo fuo Re, che innalzato |’ aveva a grandezze 
fenza pari, e ricchezze innumerabili. 

Segue appreffo della Piazza fuddetta, a deftra, 
la Chiefa , ora detta S. Maria di Portanova, che 
prende iltitolo dalla porta fteffa, dalla quale pren- 
de la denominazione il Seggio . Anticamente chia» 
mavafi S. Maria in Cosmodin, voce greca, che 
ornamento fignifica . Fu quelta edificata in tempo 
dell’ Imperator Coftantino il Grande, e fu una 


delle fei Chiefe Greche, officiata da Greci. Ella 
Di ‘2 è una 
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è una delle quattro Parocchie maggiori di Napo« 
li. E’ Abad:ale , ritrovafi ora anneffa al Mo 
piftero di S. Pietro ad Ara, e l’ Abate pro tem- 
pore di quel luogo è Rettore di quefta Chiefa. I 
nobili del Seggio vi hanno la loro Eftaurita, ed 
in queta Chiela fi congregano, quando han da 


e 


trattare negoz] del pubblico. Vi fono tre Eddo- 
madarj curati, da’ quali fi amminiftrano i Sagra- 
menti per l’ Ottina, e vi è un Collegio di Preti- 
che vanno ad affociare i cadaveri alla fepoltura. 

Nell’ anno pofcia 1629. fu quefta Chiefa con. 
ceduta a iChierici Regolari di S. Paolo ,che, con 
altro nome fono chiamati Baàrnabiti , che vennero 
da Milano, dove. ebbero la loro fondazione in 
tempo ; che governava quella Chiefa da Arcivefco» 
vo il Santo Cardinale Carlo Borromeo, che fu 
il Coriftodi quefta fondazione .Quefti buoni Reli- 
giofì effendo di grand’ utile, e di edificazione in 
quefto quartiere , obbligarono la pietà de’ Napo- 
letani ad ajutatli . Hanno mutata l’ antica Chiefa, 
e ridottala all’ ufo moderno, benchè vi manchi 
fa Tribuna, e vi han principiato una commoda, 
e bella abitazione, e con quefta occafione, fi fon 
trovate molte, e famofe veftigia di antichì palaz- 
zi, di opere lateriche, e reticolate, come anco 
di quadroni di pietre. 

In quelta Chiefa, fotto del maggiore Altare, 
dentro di una urna di marmo,fi conferva il Cor- 
po di S. Eoftafio , che fu il fefto Vefcovo di Na- 
poli, e fu il primo cadavere, che foffe ftato tras. 
ferito dall’ antico Cimiterio dentro della Città. 
Vi fono ancora altre Relique del gloriofo S.Carlo, 
quà trafportate dagl’ iftefli Padri, ch’ eredi . ne 
rimafero . Paf- 
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Paffata la Porteria, vedeli un vicolo anticamen- 
te detto. Sinocia , 0 Sivoca, che girando và a 
{puntare dentro della Giudeca; ed in quefto fi può 
riconofcere, che anticamente fi abitava molto alla 
ftretta, perchè vi -fi vedono ftrade, che non han 
di larghezza più che fette palmi , e vi fi ricono- 
fce qualche cofa antica, che moftra di effere ftata 
di qualche Famiglia nobile. 

Nella ftrada maggiore non vi erano un tempo 
altri fondachi, che di drappi colla fuperficie di 
feta, e cola orditura, o di lino, o di canape ; 
altri. ben lavorati di bombace, con feta, ed altri, 
o di lana e feta 0 di capieciuola e feta , che ans 
cor adeffo da noi fi chiamano drappi di Portanova. 

Girando -da dove fi vedono le carceri dell’ Arte 
della lana, che ha un Tribunale a parte per pri« 
vilegio concedutole dal Re Ferdinando I. che l° 
introduffe in Napoli, con quella della feta, a fini» 
ftra vedefi0un vicolo anticamente detto l’ Appen- 
nino delli Moccia, per la famiglia Moccia nobile 
del già detto Seggio, che vi abitava, e veniva 
dalla ftrada fotto il Moniftero di S. Severino , 
anticamente detta Ferula, oggi viene detta, fcefa 
di S. Severino. 

Più avanti vedefi un'altro vicolo detto de’ Gate 
toli, nobili del medefimo Seggio, per l’abitazio» 
ni, che detta famiglia vi aveva; e fino a’ noftri 
tempi vi fi è veduta la cafa di D. Tropano Gat» 
tola, onoratiffimo Cavalier vecchio, che per qual- 
che tempo vi abitò : ed in queta Regione, di 
tanti palazzi nobili, che vi erano, tre foli fe ne 
vedono ‘poffeduti da’ nobili, ed è queto, che ora 
è paffato ad altri pofeffori ; per effere eftinta que- 
fta Famiglia colla morte di D. Antonio Gattola 
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Marchefe di Alfedena, Cavaliere bra puntuale; 


tanto virtuofo, figliuolo dell’ antedetto D. Troja=« 
no; l’altro della Famiglia Mormile de’ Duchi di 
Campochiaro ; e l’altro de’ Miroballi, preffo la 
piazza, e chiamafi il fondaco de’ Miroballi. 

Of per quefto vicolo de’ Gattoli, paffata la 
cafa, che fu de Signori Miroballi, ora del Con- 
fervatorio dell’ Arte della lana , ed arrivati fotto 
del Moniftero di S.Severino, e proprio dove ftava 
l'antica, e forte muraglia di Napoli, nella cala 
de’ Parrini, vi è un perenniffimo fonte d’acqua 
forgente di poco a fondo , e queft’ acqua è della 
frefla bontà, e qualità di quella, ‘che fi vedrà nel 
Chioflro di S. Pietro Martire. 

In quefta itrada ne’ tempi andati, altri drappi 
hon fi vendevano , che di tabì, ormefini, e taf. 
. fettà, in modo che la ftrada fi chiamava de’ Taf. 
fettanari ; orà vi fi vende ogni forte di drappi. 

A deftra vi è la €Ehiefa dedicata a 'S. Biagio. 
Quefta era una picciola Cappella, che ftava nella 
ftrada ‘della Giudeca, fabbricata circa l’anno 1538. 
Circa l’anno poi 1615. effendo una peffima co- 
ftituzione, che apportava un morbo nella gola de’ 
fanciulli, col quale ne ammazzò migliaja ; i Na» 
poletani ricorfero all’interceffione di quefto Santo, 
come fpecial protettore in quefto morbo , e coll’ 
oblazioni e limofinej che vi fi lafciarono ; edifie 
cata fu la prefente Chiefa, aprendo la porta mag» 
giore in quefta parte della ftrada maeftra, lafciane 
done una minore per 1° ingreffo dalla Giudea. 

(0 L Arcivefcovo di Napoli ba il diritto di defti- 
narct con Bulla un Canonico della Cattedrale per 
capo nello Spirituale , e temporale , col titolo dt 
Rettore, e dal 1776. que” in detta Chiefa è il 
i - trope 
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troppo degno, e commendabile Canonico D. Filippo 
Brancaccto è 

Più avanti, dall’ifteffa parte, vedefi 1’ altro 
ingreffo nella Giudea già detta, e da quefto vico 
avanti fi vendono panni fottili, così nobili, come 
foraftieri . 

Si Entra nella bella piazza,detta della Sellaria, 
che prima chiamavafi la Rua Tofcana, perchè vi 
abitavano i Mercatanti di quefta ‘nazione : pofcia 
ebbe quefto nome, perchè quì abitavano uniti 
tutti i Fabbri, che facevano felle, ed altri fini» 
menti neceffar) a i cavalli. 

Nell” entrare in quefta ftrada vedefi una piaz 
zetta avanti di un molino,che viene animato dal- 
le acque de’ noftri formali. In quelta piazzetta vi 
era la cafa di un ricco Aromatario , detto Gio: 
Lonardo Pifano, che nell’ anno 1585. iftizò la 
plebe a follevarfi, ed a fare una fieriffima ftrage 
di Gio; Vincenzo Starace Eletto del Popolo; e 
perchè la giuftizia non lo potè aver nelle mani, 
per effere fuggito ,e falvatofi, fi buttò giù lacafa, 
e vi fi feminò fale, all’ ufo de’ Goti. 

A finiftra vedefi il vico detto de’ Ferri vecchi, 
perchè anticamente fimile roba vi fi vendeva ; 
ora quell’ arte de’ Ferri vecchi è ftata trafportata 
nel mezzo del mercato. Ne’ tempi più antichi 
nominata veniva la Torre delle ferule, perchè và 
ftava la Torre della muraglia, che da quefta parte 
calava, che aveva d’ intorno quefte forti di erbe, 
Vedefi nel principio una fontana perenne, fatta 
circa l’ anno 1649. per ordine di D. Innico 
Velez de Guavara, Conte di Onnatte, Vicerè dì 
Napoli , dopo che fedate furono le foil:vazioni po 
polari. Quelto fteffo Signore fece aprire una nuo- 
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va ftrada, ch’è al lato finiftro di detta fontana, 
nel luogo anticamente detto delle Palme ; cone 
fin'ora, una picciola;ed antica Chiefa, che vi fta, 
detta viene S. Maria delle Palme ; e quì antica» 
mente vi era una porta della Città, per la fua 
picciolezza, detta la portella, ed è da notarfi, che 
quando fi fece la fontana fuddetta, nel cavarfì per 
far le fondamenta, vi fi trovò parte dell’ antica 
muraglia fatta di belliffimi quadroni ‘di pietra. 
Dove detta ftrada fi è aperta, vi era un luogo 
chiufo, nel quale fi entrava dalla parte de’ Fer- 
rivecchi, e chiamavafi la Zecca . Era quefto come 
un fondaco, dove fi lavoravano panni, abitatiffi- 
mo, in modo che fempre vi fi fentivano rumori, 
e nel tempo delle follevazioni antedette, ne ufcì 
iù di un fiero Capo popo!o, per lo che la vigi- 
lanza del Corte di Onnatte, per toglier via quefto 
ridotto, vi fece aprire la prefente ftrada. 

A deftra poco lungi dalla fontana, vedefi la 
ftrada detta degli Armieri,effendo che , ne’ tem- 
pi andati, altro non vi fi lavorava, che armi per 
l’ ufo della guerra; dra non vi fono altro, che 
ricchi fondachi di drappi lavorati di feta, di ogni 
forte, e per quelto luogo tirava la muraglia fatta 
in tempo degl’ Imperadori Grecì ; e dirimpetto 
alla Chiefa dedicata all’ ArcangeloS. Michele viera 
una porta, detta dei Monaci, perchè nella detta 
Chiefa di S. Arcangelo vi era una Moniftero di 
Monaci Benedettini; e vicino all’accennata porta 
vi ftava il Seggio degli Acciapacci, come di fo- 
pra fi diffe: ed è da faperfi, che tutti quafi gli 
antichi Seggi ftavano vicino le porte della Città. 

Or tirando avanti per la Sellarìia, vedefi nel 


mezzo di quefta ftrada una piazzetta ; nella quale 
an- 
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anticamente ftava il Seggio, o Reggimento del 
Popolo , che fu diroccato per ordine di Alfonfo 
I. di Aragona Alcuni fcrivono per difgufto avù 
to co’ Popolari j altri per dar sufto alla fua Lu- 
crezia di Alagni, mentre quefto edificio impedi- 
va l’ afpetto alla Cafa di detta Lucrezia in que- 
fa ftrada della Sellarìa, che ftav’ appreffo, dove 
oggi fi dicono le Cafe pente, © dipinte, colla 
voce propria. Ora in quelta piazzetta vi fi ‘vede 
fituata una vaghiffima fontana di bianchi marmi, 
quale nell’ anno 1532. fu principiata per ordine 
di D. Pietro di Toledo, e fu terminata nell’an- 
no 1436.,. il difegno fu di Luigi Impò, e la 
ftatua dell’ Atlante, che fta fu la tazza delli Del. 
fini, colli mafcheroni, furono lavorati dal noftro 
Gio: da Nola. 

In quelta medefima piazza fi vedono il Tribu» 
nale, e Carceri dell’ Arte della feta, per privi» 
lesio, come fi diffe dell' Arte della lana. 

Nel lato di dette Carceri vedefi un vicolo, che 
và fu verfo la fontana, detta de’ Serpî, ed ha 
queto nome, perchè l’ acqua efce dalla bocca di 
una tefta di Medufa, che ha per crinì molti fer» 

i: ed avanti di quefta fontana efa una porta 
detta di Bajano, per lo quartiere de’ Bajani che 
vi fava: fu ancora detta di S. Giorgio Cattolico 
maggiore, di S. Arcangelo, e di Fiffola, quale 
anco diede poi il nome al vicolo, per lo fonte 
fuddetto che vi ftava vicino. 

Poco lungi dalla fontana dell’ Atlante, hel sior= 
no della follennità del Corpus Domini, fi fuol fa- 
re un maravigliofo Maufolèo di legname lavora» 
to; e ben dipinto, che da noi fi dice Catafalco. 
Queflo è di tant’ altezza, che oltrepaffa di gran 
lunga l’ altezza delle cafe laterali. ali 7 
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* Sono molti anni , che quefto Catafalco più 
non fi erigge, sì perchè impediva la veduta di 
tutta la piazza del Pennino, sì anche, perchè re- 
eava un danno notabiliffimo alle cafe convicine.* 

Mi giunge nuovo ciocchè quì fi dice. Il Cata. 
falco in quefto Inogo, ovvero nel luogo ov è la 
prima fontana già defcritta fempre fi è eretto, è 
fi eripge 18 ogni anno nel dè del Corpus Domini, 
ove interviene anco S. M. 

Dirimpetto quafi a quefta fontana vi è una ftrada 
chiamata la Rua novella che va poi a S.Gio: a Mare: 
in dove vi è un ampio cafamento della famiglia 
Brancaccio,appartenente a D'Domenico Brancaccio, 
e fuoi fratelli del qu. Francefcantonio da me ben 
conofciuto , il quale era difcendente dal fu Agoftino 
di quelli detti degli Og/ivoli, o fiano branche afciut- 
te di piazza di Nido, percliè la di lor imprefa 
confifte in quattro branche di leon d'oro in cam- 
po azzurro, uno de’ figli di Geronimo e di Giu- 
lia Strambone del Sedile di Porto delle aquarie. 
Il quale Geronimo fu fepolto nella Chiefa di S. 
Lorenzo Maggiore dietro al Coro, vicino al de- 
pofito del B. Donato, fecondo abbiamo accennato 
parlando di detta Chiefa ; ed ecco come a ragio» 
ne quelta famiglia pretende la fua reintegra. 

* Al prefente detto cafamento fi appàrtiene a 
D. Gennarantonio Brancaccio, e di lui fratelli , figli 
ed eredi del fopradetto D.Domenico. che fu Conforte 
di D. Francefca Chiari Nobile Romana di Famiglia 
or quafi fpenta : quefto D. Gennaro Antonio avenda 
nell’anno 1739. la M. del noftro Sovrano ( D.G. ) 
Carlo di Borbone eretto il Supremo Magiftrato di 
Commercio, fu creato uno de’ Configlieri di quello.* 

«Anni addietro nel fuddefcritto luogo fi rinvenne , 

ed 
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ed offervò la lapide fepolcrale del detto Geronimo 
con ifcrizione in giro allarme fempre ufate s e che 
fi ufano dagli Individui di quefta Famiglia del detto 
Configlieroz le quali fono per !° appunto giufto co» 
me fopra vengono deferitte dal Canonico Celani, e 
che fi ravvifano in più e varj luoghi, e fpecialmene 
te in tutto fimili, e corrifpondenti ad una delle tre 
indicantino tre linee diverfe della fteffa Famiglia 
Brancaccio, che veggonfi dipinte. in giro del cor= 
nicione del fedile di Nido fra le. altre godenti al 
medefimo . Quefta ifcrizione, come io. me la trafcrife 
fi, fa d’uopo ora rapportare, ed è la feguente. 
Hieronymus Brancatius. Patritius. Neapolitanus. 
Humilis fepolturae locum del:git. 
Ob Devotionem San6ts Francifci, © Donati vivi Santi. 
Julia Strambone Mulier infoelix s Munus amoris 
‘ Et Petrus, ©& Scipio fili, & Her. Meerentes 
Officii, © debitae pietatis non Immem, 
P. Anno Domini MDXXXIX. 
Il Canonico di quefta noftra Metropolitana Chiefa D. 
Filippo Brancaccio. menzionato è f.54., fratello del 
detto fu Regio Configliere D. Gennaro Antonio , ed î 
figli di quello, D. Domenico Maria., e fuoi. germant 
fratelli, coll efpreffo confenfo di que’ PP. nell’ anno 
177 2.la fituarono nel muro da’ PP. difegnato a deftra 
del vano della porta , che dalla Chiefa conduce al 
Chiuftro dirimpetto ! immagine della Vergine delle 
Grazie, e fotto di quella, în un altra lapide tut- 
tociò indicarono con una sfcrizione che principia . 
«Ad pietatem &c. 

Pare però, che la dicitura di detta lapide ft op- 
ponca a quando dice il Canonico Celano, poichè tra° 
figli di Geronimo in effa nominati, non fi ravvifa an- 
che Azoflino, da cui già fe vuole fia difcendente que- 
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Sto ramo di tal Famiglia. Io però ( per la mage 
gior chisrezza della cofa, pracchè accade trattarne ) 
mi fono fciolto da tale difficoltà con l’ offervazione 
di alcuni antichi atti di Vicaria ed altre Scriture, 
dalle gnali fl deduce ; che effendo flato il detto 
«Agoftino anche figlio legittimo je naturale di detti 
Geronimo , e Giulia Strambone, pregiudicato d'al 
Padre nel teftamento de 22. Marzo 1538. pe’! 
fu Notar Antonino Caftaldo , enel Codicillo fatto 
per mano delmedzfimo Notaro a' 8. Gennajo 1539: 
fu nominato foto per legatario di alcuni beni. tan- 
tum dal detto fuo Padre deftinatili, e non già 
tra gli eredi, il che diede ‘mottivo a lite tra fra- 
telli, che terminò con accomodo confirmato da de- 
creto del Tribunale de 30. Giugno deliofteffo anno. 
1539. Quindi per conciliare tuttocciò bifogma dire, 
che la detta lapide effendo ftata meffa pendente il 
giudizio di detta lite, Pietro, e Scipione germani 
fratelli di Agoftino, per giovare alle di loro ras 
gioni fecero, che quefti non foffe in effa nominato. 

Segue appreffo la famofa piazza , comunemente 
detta del Pennino; dove fi' vende quanto di come 
meftibile può defiderare il gufto umano. 

A finiftra vede un’altra ftrada; anticamente 
detta di Pizzofalcone, ora della Regia Zecca, 0 
di S. Agoftino, perchè poco lungi da quelta , la 
prima fta dirimpetto alla Chiefa, e Convento de 
Padri Agoftiniani. Quefto luogo della Zecca fi 
può vedere, e per la grandezza della macchina, 
e per lo magiftero che vi è nel coniar le mone- 
te, introdotto dal non mai abbaftanza lodato, 
D. Gafpar de Haro , Marchefe del Carpio, Vice- 
rè del Regno, il quale con l’indicibile fuo zelo,e 


vigilanza, cercò di ridurre al fuo giufto sui 
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fe antiche monete ridotte da fcellerati, e colla 
tonfura, e con falfarle, a non avere nè meno la 
quinta parte dell’ intrinfeco valore ; in modo che 
quafi fi ftava in pericolo di rovinare il commer- 
cio, perchè i cambj erano alzati al maggior fe- 
gno , e le robe incarivano. In quefto tempo, che 
fi fcrivono le prefenti notizie, che è Il’ Aprile 
dell’anno 1686. fi vedono coniati poco men di 
tre milioni di fcudi di argento, confiltenti in 
piaftre, mezze piaftre, tarì, che vagliono due 
giulj, e carlini, che vagliono un giulio . 

Fu quefto luogo edificato atempi del Re Roberto 
nel 1333. Nel 1675. in avanti fu perfezionato dal 
noftro celebre matematico Marcantonio «Arioni , che 
formò le machine del conio in una nuova forma . 
Finalmente nel 1787. è fato ampliato l’edificio $ 
per far la nuova Zecca delle monete di rame 
Quivi fopra prefiede un Regio Miniftro Prefidente 
di Regia Camera, che ha l’obligo di vifedervi . 

Poco più fu la porta di quefta Zecca , anticas 
mente vi ftava l’antica Porta della Città, detta 
di Pizzofalcone, quale pofcia da. Carlo I fu tra» 
fportata più a baffo, come fi vedrà. Dirimpetto 
poi alla Zecca fi vedono la Chiefa, e Convento 
di S. Agoftino de’ Padri Eremitani. Quefta fon» 
data venne dal Re Carlo I. d’ Angiò, e termina» 
ta dal Re Carlo II. figliuolo del Primo ; benchè 
alcuni de’ noftri Scrittori vogliano , che quelta 
Chiefa foffe fata edificata da’ Normanni ; ma tro- 
vandofi molt’iffrumenti antichi , colli quali fi 
viene a notizia di molte donazioni di fuoli, e 
rendite fatte dalli fuddetti Re per la; fabbrica di 
quefto luogo; con certezza fi può flimare, che i 
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Fondatori filati fiano i Re Carlo T. e IL 

Alcuni de’ noftri Autori han lafciato feritto, 
che quefto anticamente ftato fia Moniftero di Mo- 
nache Bafiliane, del quale parla S.Gregorio Papa, 
fcrivendo a Fortunato Vefcovo di Napoli; main 
quefto prendono errore, effendo che S. Gregorio 
dice, effere quelto Moniftero fito nella Regione 
Ercolenfe, nel vico Lampadio , e quelto vico in 
detta Regione fta dall’altra parte di S. Agoftino, 
lontano da quelta Chiefa, come fe ne diè noti. 
zia nell’antecedente Giornata . Il Moniftero di 
quefte Monache ftava appunto nel luogo detto del- 
le Colonne, come fe ne fono vedute le veltigia, 
e per antica tradizione fi ha, che foffe ftato fon- 
dato dalla forella di S. Agrippino Vefcovo di Na- 
poli, e noftro Cittadino, e che in effo fantamen= 
te viffe, e morì. 

Il luogo dove quelta Chiefa , e Mioniftero di 
S. Ageftino eretti fi vedono, anticamente era una 
fortezza della Città, chiamata Torre Ademaria , 
ed anco Torre pubblica, come fe ne fono vedu- 
te belliffime vefltigia, tutte di quadroni di pietra 
ben livellati, nel cavar&i per le fondamenta; e 
del Convento, e della nuova Chiefa ; in modo 
che in alcune parti la fabbrica fta appoggiata fu 
quefte anticaglie . Avendo il Re Carlo Î. fabbri» 
cato il Caftel nuovo, ed ampliata la Città, con- 
ceffe la detta Torre alli Padri Eremitani. I qua- 
li col difegno e modello di Bartolommeo Pic- 
chiatti, circa l’anno 1651. principiarono da fon- 
damenti a rifare alla moderna l’ antica Chiefa, 
la di cui ftruttura era alla gotica, e nel princi- 


piarla dietro di un'antica tavola di un quadro, 
che 


Giornata Ovarta 63 
che ftava dalla parte dell’ Evangelio, preffo la por- 
ta maggiore, vi fi trovò dipinta nel muro un’ Ime 
magine della Vergine col fuo Bambino in brace 
cio, intitolata S. Maria del Ripofo ; ed effendofi 
la Divina pietà degnata di compartir molte gra= 
zie a’ Napoletani, per mezzo di quella ; fu di 
grande ajuto alla detta fabbrica ; per l’ oblazioni 
e limofine che vi vennero. Vedefi oggi ridotta a 
perfezione la nave maggiore, che fi rende mara- 
vigliofa per la gran volta, che fi foftiene dalle 
due altre navi laterali, 

La Chiefa così rimafe incompita fino el 1756. 
Il P.Giufeppe di Vita Religiofo di quelto Convente,, 
intefo di architettura, ne modellò in quefto tempo un 
nuovo difecno in cera s quale piaciuto a’ PP. ed 
approvato dall’Architetto Giufeppe Ajtarita, così cone 
tinuofft je fu la Chiefa terminata nel 1781. bene= 
detta a' 23. Agofto, e vi fi celebrò la prima mefa 
fa follenne a' 28. detto giorno di S. «Agoftino : fu 
poi nel 1770. confegrata da Monfignor Gerbasj Vee 
fcovo di Gallipoli, indi di Melfi, oggi 1792. Are 
civefcovo di Capoa «Agoftiniano : la Crociera fi vede 
formata di nuova invenzione in forma di un altro 
Tempio fottopoffto ad una mezza cupola, cinto da 
balaufirvi di marmo. Nel coro vi è una flatua ceo- 
loffale\ di S. «Agoftino, che dee venir di marmo= 
e ne’ lati due belli quadri di Giacinto Diano, uno 
rapprefentante la converfione di S. Agoftino; ! ale 
tro il fuo battefimo. 

Nella Cappella laterale all’ Altar Maggiore in 
cornu Evangelj, vi è fepolto il celebre Maeftro di 
Cappella Nicolò Jemmelli nato in Averfa nel 1714 
e morto in Napoli nel 1774. Delle lodi di queft” 
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uomo infrone è meglio tacere, che dirne poco, ba- 
fiando folo fapere ch' era a gara richie/to in tuite 
le Corti de Principi di Europa . Tutti mufici 
Napolitani Li fecero a-proprie fpefe un funerale 
affai magnifico in quelta Chiefa , con belle iferizio- 
ni della dotta penna dell’ Avvocato allora , oggi 
Regio Confighiere del Magiftrato del Commercio , 
Saverio Mattei fuo Amico; ma fenza una lapide 
fepolcrale , di cui non fi sà perchè fe ne fia privato. 

Poffono offervarfi in quefta Chiefa 1 quadri del» 
le Cappelle non difpreggewoli, de’ quali per dir- 
ne qualche cofa, il quadro della prima Cappella 
della nave in cornu Evangelj, è di Giacinto Diano, 
nella feguente il quadro colla Vergine, e S. Anna, 
è del Mavulti. Quello di S. Agoltino dall’ altra 
nave è di Evangelifta Schiavo. In queta ftefla 
nave fiezue altra Cappella colla Vergine, S. Ano 
ronio Abbate, e S.Andrea. 

Degno di ofervarfi , egli è il pulpito fito in 
mezzo alla nave maggiore della Chiefa , poggiato 
fopra quattro colonne di marmo, e ne' tre lati del 
medefimo , ch° è tutto di marmo effigtato a mezzo 
rilievo, tre iftorie del nuovo teftamento affai belle. 

La bella Sagreftia di quefta Chiefa è affai va- 
ga a vederti. IL quadro a frefco rapprefentante la 
pianta del gran tempio di Gerofolima, che dè Da- 
vide al fuo figlio Salomone, e l° altro ad olio, che 
fia nella Cappella della medefima rapprefentante 
la depofizione dalla Croce di N.S$. fono opre bellif» 
fime di Giacinto Diano. Degni da vedeifi fono 
parimente sutt’ i difegni in cera, che fono in que- 
fta Sagreftia del P. Vita. 

Nell’ Altare maggiore vi fono belliffime tavo- 
le, nelle quali vi ftanno efpreffe la difputa di 
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S. Agoftino cogli eretici , la Vergine col fuo'Puts 
to in feno, con altri Santi di Cefare Turco. 

Nella Cappella grande di mezzo vi è la fud- 
detta Immagine di S. Maria del Ripofo ; dipinta 
nel muro quà trafportata \dalluogo dove fu ritro» 
vata . 

Vi fono molte infigni Reliquie, e fono: 

Un pezzo del legno della Croce, la tefta di S. 
Luca Evangelifta, donata a quelta Chiela dal Re 
Carlo I. del fangue di 5. Niccolò da Tolentino; 
un braccio di S. Andrea, un’ altro di S. Giaco» 
mo Apoftoli; la telta di' S.Clemente; una mano, 
ed un pezzo di un braccio di uno de’Santi In- 
nocenti . 

Nell'antica Chiefa vi erano molte belle me. 
morie, ed antichi fepolcri, quali colla nuova fab» 
brica fono ftati tolti via, potendo la carità di 
quefti Frati collocarli in qualche luogo a parte , 
per confervare i monumenti di molte famiglie 
alluftri. 

Vi era una belliffima porta di bianco marmo, 
fimile a quella della Cattedrale, fatta dalla fami- 
glia Miroballa, che gode della ‘nobiltà nel Seggio 
di Portanova; e non fo perchè fia ftata tolta via; 
quando fi fa che l’antico fi fa venerando, e con 
quelto fi potea moftrare il pregio di quefta Chie- 
fa in quei tempi, effendo\che quefti ornamenti 
non erano che di Chiefe pregiate e famofe. 

* Tutta la Tribuna di fopra di quefta Chiefa, 
can i due Cappelloni laterali, fi là in ‘atto rifa» 
cendo, e’ tutto viene all’ ufo moderno: efféndo- 
fi to!ta la tavola, che efprimeva la difputa di 
S. Agoltino cogli Eretici, e la Vergine col fuo 
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putto in braccio. L' Altare maggiore viene fitua= 
to nel mezzo, e per.ora fi farà di ftucco, indi 
di marmo ; da dietro farà fituato il Coro, ove 
i Frati reciteranno i divini ufficj. A de@tra, dal 
lato dell’ Evangelio, fi offerverà la Cappella dedi- 
cata a S. Tommafo da Villanova, a finiftra, dal 
lato dell’ Epiftola , l’altra Cappella confegrata a 
S. Niccolò Tolentino ; accofto alla detta Cappella 
fi fta coftruendo la nuova Sagreftia con la ftanza 
contigua , detta del Preparatorio : e quando il 
tutto farà terminato, farà detta Chiefa degna di 
ammirazione; e fi offerverà la nobile idea del 
egio Ingegniere, ed Architetto D, Giufeppe Afta- 
rita, che n'è fato il direttore. * 

E[fendofî oggi interamente tutto compito : maefto- 
famente quefto Tempio vifplende nella maniera di 
fopra defcritta. 

Si poffon vedere i chioftri : il primo , benchè 
picciolo dove fta il capitolo, fta egli bene archi. 
tettato alla moderna, e le volte ftanno appoggia» 
te fovra 16. colonne di bianco marmo.. 

Ne fegue un'altro. più antico, che. quafi fa 
tutto appoggiato fu }' antiche muraglie. L° abita. 
zione per gli Frati è molto ampia, e commoda. 

In ufcire dalla porta del detto chioftro. nell’ 
atrio, che formato. viene dal prim’ ordine del 
campanile, che è una delle belle Torri, che ve 
der fi poffa, e dirimpetto alla porta del detto 
campanile, a finilra quando fi vien fuori dal 
chioftro. vedefi un’ altra porta ; e quefta è della 
Piazza del Popolo, volgarmente detta Reggimen- 
to, che confifte in una ftanza molto ampia, do- 
ve fi unifcono l’Eletto colli luoi 29. Capitani 

dell’ 
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dell’ Ottîne,, e «Coniultori a rrattare de’ pubblici” 
affari, e nell’ielezioni. Quefto Seggio ( come fi 
dille ) fu alli 10. di Dicemore 146. diroccato 
eri comando, del Re Aifonto £. d’ Aragona; e 
chiamavafi il Seggio pittuto, per effere di varie, 
nobili , e vaghe dipinture adornato ; e da .che 
quelto Seggio fu diroccata, fu al Popolo fofpefa 
la parte, che egli aveva ne’ pubblici affari, non 
creando il jolito fu» Eletto ; avendo poi conqui- 
ftato. il Regno, fenza contradizioni Carlo VIII. 
nell’anno..1493;. reintegrò il Popolo nelle fue ane 
tiche prerogative ; e perchè il luo Seggio fi tro» 
vò diroccato , nello Reffo tempo. fi congregarono 
nel Capitolo, che fta. nel Chipftro fudietto, e 
polcia. fabbricarono il prefente luoso: ancorchè un 
noftro Serittore fi fia sforzato di. provare, che que= 
fto foffe antichiffimo fin da’ tempi de’ Romani, 
per un marmo che fi trovò, che conteneva un 
Decreto , fatto dalla Comunità di Napoli, e la 
data diceva: In Curia Bafilice Auguliniane ; cos 
me. fe ne diè notizia, trattandofi dela Chiefa di 
S. Lorenzo; ma, in quei tempi il Patriarca 5. Agos 
ftino ftuva folo in mente di-Dio, 

Seguitando il noftro cammino nel luogo detto 
il Pennino, a deftra vedefi un vico, che va giù, 
che al prefente diceì de’ Rimeri, perchè vi fono 
molti fabbri , che. livorino vali di ram:, € die 
cefi ancora delle. Campine, perchè quì fi fon» 
dano . 

Più avanti vede una porta, che in, quefto luoe 
go fu fatta tralbortare da Carlo I. dal luogo. già 
detto, della Zicca, che chiamata veniva porta 
Pizzofalcone ,. e quelto nell’ampliazione, che il 

E 2 detto 


68° Delle Notizie di Napoli. 
detto Re principiò a fare. Nell'arco di quella 
porta fin'ora vi fi vedono l’arni Angioine. 
Ufciti da quefta , vedefi a deftra la ftrada ora 
detta i Macelli del Penaino, e colla voce noftra 
le Chianche , di, 
“Quefta ftrada anticamente veniva detta dell’ In- 
ferno, e quefto nome l’ ebbe da i continui colpi, 
che fi fentivano de’ fabbri, che lavoravano zappe, 
vanghe, badili, vomeri, ed altr ifftromenti di 
ferro per lavorare la terra, come fin’ ora paffat'i 
macelli, queft’ arte fi efercita, ed'in quefto luo- 
go nacque Urbano VI. detto di Cafa Prignano, 
perchè !’orisin fua l’aveva da un Caftello di Pi- 
fa, detto Prignano, ma il fuo vero cafito era 
Scaverio, come ne ferive Teodorieo Arete fuo 
Segretario ; ed ancò il Ciacconio'. 
" Calando per ‘quefta trada ,' fi ‘arriva a quella, 
che conduce al Mercato, ed a ‘deftra di quefta ve- 
defi uh vicolo, per lo quale fi và al cortile ' e 
Banco di S.Eligio , del quale appreffo fi' parlerà. 
Tirando avanti fi entra nel Foto magno! da noi 
detto il Mercato, luogo forfe il' più ampio, che 
veder fi poffa in Italia, ‘occupando’ dodeci moggi; 
e due quarti di fpazio', efclufa la nuova piazza 
fatta avanti la Chiefa del Carmine. ‘Ed in quefto 
luogo ‘în ogni fettimanà, ne’ giorni ‘di Lunedì, 
é Venerdì fi unifcono i venditori, e compratori; 
e vi fi vede quantità: di roba comeftibile., fru- 
menti, farine, biade, legumi, animali di ogni 
forte per macello, fecondo i tempi , éd ogni al- 
tra forte di roba all’ufo umano neceffaria : în 
modo che fi può equiparare ad ogni più famofa, 
ed ampia fiera, che fì faccia nel noRro Regno. 
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Quefto luogo anticamente ftava fuori della Cit 
tà, poi da Carlo I. fu ridotto dentro delle mu» 
ra, nell’ ampliazione ch'egli fece della Città ; e 
della porta di quefto fe ne mo!treranno le vefti- 
gia, quando fi anderà ad offervare la Chiela del 


Carmine . 
Si entra in quefta gran piazza per diverfe ftra- 


de, quelle a, finiftra quando fi và verfo del Car- 
mine fono delle Barre, de’ Parrettari, dell’ Orto 
del Conte, ed altre nominate. nell’ antecedente 
Giornata; e vi fi vede anco una bella Chiefa , ve 
Collegio de’ Padri Gefuiti, quali fondati furono 
nell’anno i:6r1. e dedicata viene al Patriarca 
S.Isnazio ; e la fondazione fi principiò ad iftane 
za di alcuni pii Gentiluomini Napoletani: e fi 
principiò in una picciola Chiefa detta il Carmi- 
nello, che fin’ ora la nuova Chiefa ne ritiene il 
nome . 

Dopo l’efpulfione de’ Gefuiti , in quefta Chiefa vi 
fi è trafportata la Parrocchia di S. Caterina al 
Mercato, e del Collegio fattovi un Confervatorio 
per povere ragazze , le quali alimentate dal So- 
vrano apprendon quivi varie arti ch' efercitano con 
famma perfezione. Effe vi fanno de lavori di 
feta in varie ftoff=, fettucce, veli &c. di filo, in 
merletti, antelafci, punti d' Inghilterra ©c. è di 
cottone , e bambagia , come pelli di Diavolo &c. 

In Agofto del 1789. rovinò una cafa contigua 
al Confervatorio, e con effa buona parte del me- 
defimo , e tutte le ragazze fuggirono , e furono con 
fomma carità ricevute nel vicino Confervatorio di 
S. Eligio. 

Quelle a deflra vanno alle porte della marina, 
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ed alla Concerìa , luogo dove fi maturano, e fi 
accomodano i cuoi per l'ufo umano ; e quell’are 
te fu in quelo luogo tra'portata per ordine del 
Re Carlo I. d’ Angiò,, efiendo che prima fi efer= 
citava nella rada di Piftàfi, che fi dimoAtrò nele 
la terza Giornata ; e fu eletto quefto luogo , per 
effere abbondante di acqua, e confinante “col ma- 
re, dove con poca fatiga fi poffano buttare le 
fuperfiuità . 

Nel mezzo di quefto vedefi un’ampia, e bella 
fontana tutta di bianchi marmi, quale fu fatta 
per ordine del Conte di Onnatte, fedati che fu- 
rono i rumori popolari ; e fu compofta di que» 
gl iftet marmi, nelli quali il popolo aveva di» 
fegnato di farvi feolpire 1 fuoi privilez) . Fu fat- 
ta col difegno del Cavalier Cofmo; e le ipirito- 
fe ifcrizioni, che in effa fi leggono, furono com- 
pofte da D. Gio: Battilta Cacace, vivaciffimo in- 
gegno de’ noftri tempi, che morì nella paffata 
pelte . 

La notte del di 22. ‘ Luglio 1781. dopo lo /paro 
- ‘de’ fuochi artificiali, che in ogni anno era quì co» 
‘ffume farfî nella Domenica infra ? ottava della fe- 
fia del Carmine, coll’ intervento ‘de’ noftri Sovrani, 
‘the portavanfi a goderlo in S. Eligio, forfe per 
qualche fcintilla di fuoco caduta fu di dette bar 
racche, $ incendiarono turte le medefime, con pertè 
colo, che il fuoco fî attaccaffe nel vicino Banco di 
S. Eligio. Dopo l'incendio fi fabilèà doverfi inte 
ramente togliere dette barracche, e di ed'ificarii ai 
pietra. Col difegno dunque dell’ Ingegnier Sicî- 
liano Francefco Securo è ffata fatta una fabrica 
in forma ovale, che ne fuoi lati maggioni Jporge 
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alquanto tn fuorî, formandò un effagono miflilinea 
In tale occafione fono ftate diroccate le due chiefette, 
cioè quelle di S. Croceche da quì a poco fi defcrive» 
rà, ove fu da prima fepolto Corradino, È altra 
del Purgatorio, la quale edificata da Complatearj 
in tempo della pete, e rifarta fubito alla meglio, 
ma più ampia della prima dopo l’ incendio, prima 
che fî formaffe il difegno di queta nuova fabrica, 
come al prefente fi vede. Nel megzo dell’ ovato 
dal lato fettentrionale vi fr. è edificata una bellif= 
Jima chiefetta. Effa è dedicata alla $. Croce, ed 
all’ anime del Purgatorio ,s ed tivi è ffata collocata 
la colonna di porfido, che fava nella diftrutta 
Chiefa della Croce. 1! lato meridionale di queft” 
effagono è quali tutto aperto > e nell’ eftremo dell’ 
apertura, ove cominciano le fabriche, vi fono due 
belle fontane s nel fondo dell’ ovato dalla parte 
orientale vi è la fontana fatta erigere - dal Conte 
d’ Onnatte, vriornata ultimamente. Nel lato oppo- 
fto occidentale è anco tutto aperto nell’ incurvata- 
ra, ‘vedendoft interamente la bella facciata del 
Banco di S. Eligio . Tutto il recinto dell effagono 
forma tante botteghe, e camere al di fopra, e 
nel mezzo Vi è un ampio piano, ove ne' giorni di 
Mercato fi fituano i venditori di varj generi, Tute 
to quello recinto di fabriche vien circondato da 
quattro ampie ftrade, la prima dalla Chiefa di 
S. Eligio pe”! lato meridionale conduce al Carmi- 
ne, la feconda dalla Porta del Carmine , che efce 
alla marina, comprendendo 1° ampio largo ch' è di- 
rimpetto la Chiefa fieffa , conduce per la parte oriene 
tale all’ imboccatura della flrada del Lavinaro, la 
terza dall’ imboccatura ftefa , volgendofi a finiftra, 
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e paffando per dietro la Chiefa di S.Croce,condu- 
ce all’ altro angolo del Banco di S. Eligio, V ul» 
tima volgendofi a siniftra, riconduce in detta Chie- 
fa di S. Eligio s ed in queta ftrada ne giorni di 
mercato si mettono t Venditori di panni vecchi 5 
ma quelle quattro filrade formano quasi un folo 
sito col gran largo del Mercato, e per le grandi 
aperture che vi feno ue pela salle za delle ca- 
mere dell’ effagono . La Chiefa siaprì a 4. Novem 
bie 1791. effendo venuto appofta da kafots , ove 
risiede Governatore di quella Dogana;il Presiden= 
te della Resia Camera Michele Vecchione Delega- 
to di quejto luogo, quale fu in modo follennt[fimo, 
vedendosi tutti gli aftrichi delle cafe del Mercato 
fparfe di coptofe bandiere di varj colori, e i bal- 
coni. e le fineftre ornati di varj drappi. Ufcì la 
proceffione dalla Chiefa del Carminello , e veniva 
compofta da cinque compagnie fotto 1 proprj flen- 
dardi; una era di Uffiziali militari ; } altra di 
Gentiluomini * le altre tre di varj artieri. Segui- 
vano i Confrati di S. Maria Verteceli, veftiti col 
loro facco - un numerofo Clero, e’) Santiffimo fot- 
to al baldacchino, portato da fei Cavalieri di 
S. Gennaro, e indi il. Delegato co” Governatori di 
S. Maria Vertecali, che fono anco di quefto luogo 
per l’incorporazicne fattane di quefta Chiefa a quel» 
la di S.Maria Vertecali con regal Difpaccio . Do- 
vea la proceffione girare per tutto il Mercato, ma 
una dirotta pioggia non lo permife: appena ufcita 
dovè fubito entrare nella nuova Chiefa , e impedì? 
una fuperba veduta: la Chiefa è riufcita bellifima. 
Divimpetto a queta fontana fe ne vede un’ al. 


tra fatta per commodità di abbeverare gli anima» 
li, 
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li, che in quefto luogo fi portano a vendere: e 
fu fatta per ordine dell’ ilteffo Conte di Onnat» 
te ; benchè prima ve n° era un’ altra non così 
ampia + 

Paffata quefta fontana, tirando avanti verfo 
la Chiefa del Carmine , a finiltra, prima di giun» 
gere alla ftrada del Lavinaro , vedefi uno ftipite 
di porta, con un poco di arco di pietra quadra» 
ta. Quefta era l'antica porta quà fatta trafpore 
tare da Carlo I. che era quella, che fi diceva 
Porta Nova; e fino a’ noftri tempi fi è veduta 
intera: ma effendofi attaccato fuoco ad una quan- 
tità di polvere, che preffo di quelta Porta’ fi ven. 
deva, fu buttata giù con alcune cafe , che vi fta 
vano a lato. 

Quefta porta fu poi trafportata più avanti, co- 
me fi vede nell’ampliazione delle mura, che fu 
fatta, e per meglio dite principiata nell’ anno 
1484. dal Re Ferdinando I. e chiamafi non più 
Porta Nova, o del Mercato, ma del Carmine, 
per la Chiefa, che vi ftà d’appreffo ; e perchè 
dietro la Tribuna di quefto Tempio fu pofta la 
prima pietra, che avanti ftava fuori delle mura. 

Si può entrare nella bella, e divota Chiefa del 
Carmine, la quale ebbe la feguente fondazione. 
Vennero in Napoli alcuni Frati, chiamati i Re- 
ligiofi della Beata Vergine del Monte Carmelo . 
Avendo avuta la loro Regola confirmata da Pa- 
pa Onorio III. nell’anno 1217. colla carità de’ 
Napoletani edificarono una picciola Chiefetta , e 
Convento fuori della Città ; ed ivi collocarono 
un’ Immagine della Vergine, detta S. Maria del. 
la Bruna, che eflì portata ave.no ; e che afferi- 
va» 


74 Delle Notizie di Napoli. 
vano effere ftata dipinta. dall’ Evangelifta S.Luca. 
Effendo poi giunta in Napoli l’ Imperadrice 
Margarita, madre dell’infelice Re Corradino, per 
redimere dalle mani di Carlo i! fuo figlinolo , 
trovatolo per ordine del detto Carlo già morto : 
impiegò parte de’ tefori , che portati aveva per 
-dar fepoltura onorata a quell’offa regali, e foc- 
correr l’anima ; giacchè non poteva îl corpo : ne 
diede una gran ° parte a’ Frati Carmelitani , i qua» 
li con queta gran limofina fabbricarono la Chie- 
fa, ed il Convento più ampio: e Carlo per di- 
moftrarfi in quefto pietofo nell’anno 1269. donò 
apl’ ifeffi Frati uno fpazio grande, che chiamato 
veniva Moricino. 
—_— Nell’anno 1500. ottenendofi per mezzo di que- 
fta fagra Immagine grazie infinite dalla divina 
mifericordia , effendo anche ftata portata da’ Na- 
poletani nell’ anno del Santo Giùbileo in Roma, 
la collocarono , nel ritorno, nell’ Altare maggiore; 
reftando la Chiefa frequentatiffima, come al pre- 
fente, particolarmente nelli giorni di Mercordì , 
e di Sabbato. Effendofi trattato della fondazione. 
è di dovere dar notizia del bello, e del curiofo, 
che in detta Chiefa offervar fi ponno: e per pri» 
ma la fagra, e miracolofa Immagine, che fi con- 
ferva nel Santuario dietro del:maggiore Altare, 
nel quale G entra dalla Sagreltia maggiore . Nel 
pavimento di detto Santuario ftà fepolto il difave 
venturato Re Corradino, ed il cadavere ancora 
Del Duca d’ Auftria, che col detto Re fu deca» 
pitato. Nè è vero, come alcuni Scrittori ripor- 
tano, che !a Madre aveffe portato feco il cada» 


vere dél figliuolo; perchè io l’ho veduto , ed of- 
fere 
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fervato bene con quefta occafione . 

Il Cardinale Afcanio Filomarino, Arcivefcovo 
di Napoli di g. m. eradivotiffimo di quelta fagra 
Imm.gine ; ed in ogni Mercodì fi portava divo» 
tamente a ‘wifitarla;; e vi afcoltava la fanta Meffa; 
e nel giorno della fua fefta vi celebrava ; e ce» 
lebr.to, vi lafciava gli apparati di ricche lame dî 
argento , ed il Calice. Parendo a quelto Signore 
incoveniente, che i Miniftri, che falivano nel 
Santuario a difcoprire 1° Immagine, e ad accender 
le candele, compariffero su 1 Altare; perchè il 
piano ai queflto luogoftava quafi uguale” colla mene 
fa del Altare ; fi adoprò, che i firati aveffero baf. 
fato il piano fuddetto , tanto che non aveffe fatto 
veder di fuori chi vi entrava; € nel baffarlo vi 
fi trovò una cafla di piombo, lunga palmi fei, 
con qualche vantaggio , ed alta palmi due e mez. 
zo ; e fopra vi erano-intagliate tre lettere, una 
k. ci due C. che furono interpetrate : : Regis Cor 
radini Corpus. Si aprì, e vi fi trovarono tutte le 
offa, ma quafi tutte fpolpate: : la tefta ftava intera, 
anco con ì denti; e moftrava di effere ftato cra» 
nio di giovane, e ava fituato fopra le cofte del 
perro. Vi era la fpada, la quale ftava fenza fode. 
ro. ‘divorato, credo io, dal tempo. La lama però 
ftava così lucida, e pulita, che pareva all’ ora 
vicita dal maeflro. Vi fi vedevano ancora alcuni 
frammenti delle vefti, che, toccandofi, fi riduce. 
veno in cenere. Fu ricoverto, ed accomodato, 
come ftava ; e pofto nel fondo, dove al prefente 
fi ‘conferva- 

Più in dentro e proprio fotto dove N} fituata 
la fagra Immagine, appariva un’ altra cafla; ma 

que» 
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quella non fu toccata; ed argomentavano alcuni, 
che in effa foffero le offa del Duca d’ Auftria. 
Sì dee però ftimare, che quefte caffe foffero fla- 
te trafportate in quefto luoso,. quando la Chiefa 
mutò forma; perchè prima dell’ampliazione fatta 
dat Re Ferdinando di Aragona , l’ Altar maggiore 
ftava dove oraè la porta; e la porta dove ora è 1° 
Altar maggiore ; e proprio in quel tempo, nel quale 
i Frati vi collocarono la fagra Immagine, che per 
prima ftava fituata nell’ Altare, dedicaro alla Ver- 
gine Affunta. L’ Altare, e ta Tribuna fi vedo. 
no adornati di elegantiffimi, e preziofi marmi; 
lavorati da Pietro Mozzetti, e da Giufeppe fuo 
figliuolo , a fpefe del già fu Principe di Cellama- 
re, Corriere maggiore del Regno, divotiffimo di 
quelta Chiefa . 

Nell’ architrave di quefta Tribuna, che per 
prima ftava fituato al dirimpetto, ftà fituata fopra 
la miracolofa Immagine del Crocefiffo , intagliata 
in legno, tenuta in fomma. venerazione da’ Na- 
poletani ; non difcoprendofi, che due volte in ogni 
anno, ed' in qua!che tempo di afflizione della Cit= 
tà. È da faperfi, che nell’ anno. 1439. Alfonfo 
I. d’ Aragona la teneva ftrettamente affediata. 
D. Pietro di Aragona Infante di Caftiglia la bat. 
teva con groffe bombarde dal Borgo di Loreto, 
che preffo si detta «Chiefa: ne fave: e vedendo il 
fuo quartiere travagliato dalle bombardate, che 
dalla parte della Chiefa venivano ; verfo di quefta 
drizzò le fue; ed una palla di smifurata grandez» 
za, rompendo la Tribuna, entrò dentro; e cor- 
rendo verfo la telta del Crocefiffo, che ftava su 


l’ architrave, la fagra Immagine la fchivò ,calans. 
do 
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do la telta”, nè la palla fece altro danno, che 
toglierle la corona di fpine ; e per lafciarci una 
memoria del miracolo , reltò col capo calato, come 
al prefente fi ‘vede. Nel giorno poi feguente una 
cannonata, venuta dalla .parte della .Chiefa , tolfe 
al' valorofo Infante D. Pietro la vita, con toglier» 
ghi: la tefta. La palla del Crocefiffo: fi "confetva fin? 
ora fotto del detto ‘architrave dalla parte dell’ 
Epiftola, 

* Nell’ architrave, che ftà fopra del fuddetto 
miracolofo Crocififfo di rilievo, è-'celebre:la die 
pintura del Padre Eterno collo ‘Spiritoffanto, che 
fpira maeftà forprendente: infigne'opera del pen- 
nello del gran Luca Giordano. 

Nella ‘Cappella dalla parte dell’ Evangelio della 
Tribuna vi è un’ altra picciola. Immagine. del 
Crocefifo , fimilmente ‘in legno ;; Quefta Ttava ane 
ticamente fituata nella Chiefa Parocchiale, attacca» 
ta alla parte del Convento, preffo la porta della 
marina. I Napoletani, quando proceffionalmente 
andarono in Roma a guadagnare il teforo dell’ Ine 
dulsenza nell’ anno Santo, portarono colla fagra 
Immagine della Vergine, que!ta del Crocefiflo , che 
fi fecero impreftare dal Paroco ; e tornati in Na- 

oli; ripofero la ‘prima nella Chiefa, la feconda 
pella Parocchia: ma nel feguente itibrio il Cro- 
cefiffo fi. trovò nella C hiefà .: Credendo il Paroco 
effere ftato rapito, fe lo fe’ reftituire, e lo ripo- 
fe nel fuo luogo ; ma nel giorno feguente nella 
fteffa Chiefa fn Liana; I Frati boridifvendit effere 
volontà del Signore.,. che quefta fagra Immegine 
nella.Joro Chiefa.fi cultodiffle., non. volevano re» 
{utuirlo ; ma il Paroco ricorrendo 2° Superiori, 
CO= 
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cotrinfe i Frati alla reftituzione, ‘comevin effete 
to feguì: e ponendo cuftodia di armati nella por= 
ta della Parocchiale; la notte fu vifibilmente .ve. 
dutà entrare una perlona tutta. luminofa, colla 
Croce in su le fpalle, nella Chiela. E di quelto 
fatto ; fcritto in quei tempi, come da’ Frati mi 
vien detto; fe ne confervano l’ autentiche me. 
morie nella Cancelleria del Convento. 

Vedefi una ricca foffitta. Quefta per prima era 
tutta dorata, ecompartita con diverfe dipinture, 
nelle ‘quali  efpreffe venivano. l’ Affunzione della 
Vergine con li Santi Apoftoli di fotto, l’ adora. 
zione ce’ Magi, ed altre azioni dell’ iltelfa Ver- 
gine : opere tutte bene ftudiate. del noltro Francef. 
co Curia, edi Giovanni Balducci ; che .al pre. 
fente fi confervanò, nell’ ampio Dormitorio. del 
Convento . Ma. effendo ftato. circa l’anno 1657. 
percoffo .il tetto da un fulmine, andò giù una pare 
te di effa. I Frati chiefero qualche limofina dal» 
l' Eminentiflimo. Cardinale Filomarino:, per pos 
terla rifare; ma'la generofità di quella grand’ Ani. 
ma volle; che tutta foffe levata via, e la rifece 
di nuovo , con ifpefa di dieci mila fcudi, di le» 
gnami intagliati, e dorati, e dipinta con intrec» 
ci di fiori, come al prefente fi vede. La ftatua 
della Madre Ss. che ftà collocata inel mezzo, fu 
opera di Giovanni Cofte, detto. Nano, famofo 
intagliatore in legno, allievo del Cavalier Coli. 
mo . 

* Maravigliofa è la dipintura in un quadro ad 
blio, che rapprefenta 1’ Affunzion di Maria Sane 


tiflima, in quella parte della Croce della gui ò 
ch' è 
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ch'è a man deltra, entrando nella Sagrettia. Di 
ugual beltà è il quadro del Profeta Elìa, con Eli. 
sto, che ammirafi nella Cappella della Nave vie 
cino alla minor porta della Chiefa, donde fi efce 
alla firada. I quadri dipinti a frefco nell'uno, e 
nell’ altro lato della Croce, che rapprefentano va= 
rj Santi dell’ Ordine Carmelitano, ed alcune Vir 
tù, e leggiadri puttini, fon, tutte opere del va= 
lorofo pennello del celebre Fiancefco Solimena . ” 

Le dipinture a frefco, ché ftanno su gli archi 
delle Cappelle , nelle quali ffà efpreffla con viveze 
za , diligenza , e difegno grande, la vita di Gesù 
Crifto, fon’ opera del noftro Luigi Siciliano; € 
vengono comunemente ftimate dagl’ intendenti del- 
l’ arte, che migliorar non fi poflano. Doveva que= 
fto grande artefice dipinger tutta Ja Chiefa; ma oli 
fu vietato da un’ infeliciffimo fucceffo , accaduto 
gli in quefto modo . Fu Luigi dilcepo!o di Beli- 
fario Corenzio. Venne da i Frati chiamato a 
dipingere, come fi diffe, /a Chiefa. Il maeftro 
cercò di fapere dalli Frati fuddetti, perchè ave- 
van commeffa l’opera al difcepolo , e non al mae- 
ftro: ed avendo faputo in rifpofta, perchè £i ftis 
mava migliore il difcepolo nel dipingere; Belifa» 
rio ‘afpettò, che Luigi aveffe finite le dipinture 
di fotto, e vedendo, che comunemente venivano 
lodate, come fuperiori alle fue, Jo fece mifera= 
mente ammazzare nel fior della gioventù, che dae 
va fperanza di far maraviglie nell’ arte. Per que- 
fio ifteffo Belifario noi non abbiamo la Cappella 
del Teforo dipinta da Guido Réno, come diceme 


mo . 
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* Quefte dipin'ure, losore. dal tempo, e mal 
conce, fi fon dovute togliere , per ridurfi la Na- 
ve deila Chiefa a forma più augufta , come da 
quì a poco fi dirà. 

Degna di fpecial riguardo è la quinta Cappel- 
la, entrando dalla parte maggiore a mano deltra. 
In effa vi è un bel quadro del famofo Fabrizio 
Santafede. Così queîto vien defcritto nella Vita 
del Santafede da Bernardo de Dominicis nel to- 
mo 2, delle Vite de Pittori, Scultori, ed Ar- 
chitetti Napoletani, pag. 226. * Nella Chiefa del 
Carmine Maggiore vedefi in una Cappella della 
Nave di detta Chiefa la tavola ‘di Altare ,'ove vi 
è cffigiata la Beata Vergine col Bambino in brac- 
cio, portata dagli Arpeii nel Purgatorio , pei fol. 
lievo di quelle Anìme tormentate ; le quali, in 
vederla apparire, fe le raccomandano con affettuo- 
fe preghiere. Nel baflo vi è d’avanti in un' can- 
to S. Francefco d’ Affi, con S. Antonio da Pa: 
dova, e nell'altro canto vi è un Santo Veflcovo 
con S. Agnello Abate. * Quefto S. Vefcovo , a 
tradizione de’ RR, PP. di quel Moniftero , è S. 
Andrea Corfini . 

Di tal Cappella fin dell’anno 1752. ha fatto 
acquifto 1’ Illuftriffimo Signor Marchefe D. Carlo 
Danza, Nobile della Città di Trani, ed attual 
Prefidente del S. R. C. di Napoli. A degnamen- 
te lodare Soggetto sì infigne, manca la lena, e 
"l coraggio all’ ifteffa eloquenza. Bafta dire, ch' 
egli per fapienza, per probità, erudizione, e dot- 
trina, forma 1° onore, e’ ]” pregio di quefto fe- 
colo. Egli vi ha fatta porre l' Imprela di fua 
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ragguardevol Famiglia, ed ha donato la fomma 
di ducati mille e ducento, per mezzo del Banco 
di dì S.M. del Popolo di quefta Città, ad effo Regal 
Convento del Carmine, con ferma legge, e cons 
dizione di doverfiin ciafcun giorno celebrare nella 
fuddetta Cappella il Divin Sagrificio perpetuamen» 
te. Il tutto rilevafi dall’ Ifcrizione, che in un 
marmo fi legge nel muro laterale alla parte del 
Vangelo, nella guila feguente * : 


Di OD 


Sacellum hoc Deipare Gratiarum Matri. dica» 
tum, quod v.Idus Auguft. ann. CIDIOCCLII. fa. 
lemnibus tabulis a Crefcentio Fontana” Reg. Neap. a 
Tabellione obfignatis, Marchio Carolus Danza 4 
Prefes S. R. C. ex ordine Nobilium Sedilis Pore 


te Nove Civitatis Trant, a Patyibus hujus Con= 
ventus vite in unum colleéis , Patre Generale\ade 
nuente , adquifivit, cum fepulchro, Icone, mare 
morcis columnis , Ave fupelebtile, aliifg; ornamene 
tisy pro fe, fuaque progenie virili, ac foeminea,, 
beredibus, © fuccefforibus , etiam extraneis, in ve» 
nuftiffimum bune adipetluna, adpafito Familie Stema 
mate, veftituit. Ducatos preterea CIDCC. per 
Menfam nummulariam S. Marie de Populo hbujus 
Urbis numeratos , ipft Conventut largitus eft , e4 
fege, ut quotidie incruentum Sacrificium hic. perpe= 
tuo fit oblatum, nunquam in pofterun, exclafis 
quavis ex cauffa deduftionibus, defuturum , Ne: ret 
selle memorie defluat, neve infituta. pietatis of= 
ficia evum snterrumpat, lapis hic oblivionis vine 
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* L° interna Nave della Chiefa medefima fi f& 
ora nobilmente formando con archi, e pilaftri di 
marmi bianchi,e mifchi, e con ben lavorate telte 
di Cherubini suite cime di effi. Îl tutto con 
nobiltà d’ idee felicemente procede , colla direzio- 
ne del rinomato Regio Inngegniere D. Niccolò 
Taoliacozzi Canale; in guifachè di brieve. riufci- 
rà la fuddetta Chiefa una delle più belle, ed au- 
gufte Chiefe dell’ Italia. Fu tal memorabile ope- 
ra incominciata fotto il Priorato del fu P.M. Fien- 
ghi. Si profiegue prefentemente fotto il Priorato 
del favio P., M. Orlandi *. 

Tutto al prefente è finito, ed è veramente la chie- 
fa riufcita affai vaga. Il P. M. Ventimiglia figlio 
di quefto Convento , ed ex-generale dell'ordine vi ba 
fatta apporre una Wapide, che è a man finiffra di 
chi entra alla porta maggiore , alla memoria di tre 
D'icerè qui fepolti + cioè il Marchefe del Carpio, 
7 Cardinal Grimani , e’! Conte di Galles. 

La Sagreftia vedefi tutta dipinta a frefco da 
Giovanni. Balducci ; ed in effa fi confervano alcu- 
ne reliquie; e fra quelle un famofo pezzo del 
legno della Croce, lavorato a modo di Croce, 
alto un palmo, e lato quafi un’ oncia: cofa ve. 
ramente degna di ‘efferé veduta: Quefta veniva 
portata fempre feco dal Generale Fufio Lautrechs 
il quale, nel fine della fua vita; la donò con le 
fue autentiche a quefti Frati. 

* La fuddetta Sagreftia fa nel 1733. e ne’ fe. 
guenti anni rimodernata, e refa delle più belle, e 
vaghe della Citta di Napoli »‘tdi cui ‘Tavoti di 
finifliima noce fono opera di GQiernbarifW Bifooni, 
e de' fuoi fratelli ; le porte, e l’ Altare di ricchi 
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marmi iviì eretto, e dedicato alla Maeltà del No. 
ftro Monarca , de’ fratelli Gennaro, e Giufeppe 
Cimmafonte; e le pitture del Filippetto , Il tutto 
fatto col dilegno del detto Regio Ingegniere D. 
Niccolò Tagliacozzi Canale. * e così il dot» 
to P. Maeltro Mariano Ventimiglia nella fua 
Itoria degli Uomini il!utri del Regal Convento 
del Carmine maggiore di Napoli, Rampata in 
Napoli nell’anno 1756. pag. 232. In fatti è de. 
gna la Sagreftia fucdetta di effer srandemente di. 
ftinta per ‘gli ornamenti di. marmi, e di legno, 
e più di ogni altra cofa,per le fpiritofe dipintu- 
re di Filippo Falciatore detto il Filippo: fono 
effe a buon frefco , e rapprefentano il Sagrifizio 
di Elia, ed Eliteo, che libera la Città di Sama- 
ria, e var) Santi, e Sante Carmelitane « * 

* Il quadro in tela dell’ Altare, che a capo 
della Sagreftia ifteffla fi fcerne ,è del Dipintor mes 
defimo, e rapprefenta la Vergine co’ SS. Sebaftia= 
no, e Carlo Borromeo, e S. Amalia, nome dell’ 
auguftiffima noftra Reina, coll’ Tmprefa del Re 
notro Signore, 

* Nella ftanza contigua, detta il Preparatorio; 
vi è un hello Altare di marmi; ed in uno fca- 
sabattolo lì vede un Crocefiffo con S, Giovanni d 
e la Vergine, con fua pedagna; in cui in varie 
parti fon lavorati i mifter) della vita,e della more 
te del Salvatore, tutto di ambra finiffima, che 
fu dono del Marchefe della Terza. * 

Si poffono vedere ancora i preziofi doni adetta 
faora [mmagine pervenuti dalla divota pietà de’ 
Napoletani ; 5 e fra quefti vedefi una gran corona 
di oro, tutta tempetata di grofli dimanti , valu. 
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tata 18. mila fcudi, donatale dal sià fu Principe 
di Cella a Mare. Vi è un Calice d’ oro ricco dî 
una quantità di preziofiffime gemme , che fta in 
prezzo di 4500. fcudi. Quefto le fu lafciato in 
dono da una tale D. Lorenza. Vi è anco una lam. 
pana di oro di 4. mila feudi di valore, dono del 
Cardinal Filomarino ; il quale ancora le donò un 
altra lampana di argento , valutata 3000. fcudi , 
e due torcieri dello fteffo prezzo . 

Vi è una lampana di argento, forfe delle più 
belle, e delle più grandi, che fiano ftate vifte in 
Italia, e di valore di quattromila e cinquecento 
fcudi . Pervenne quefta alla Chiefa per la caufa 
fesvente. Abbondavano talmente di ladri, che noi 
chiamiamo Banditi, le Provincie di Apruzzo, che 
fi rendevano impraticabili. A” poveri Maffari di 
pecore , per avere 1 loro armenti vivi, era ne- 
ceffario contribuir la maggior parte degli averi , 
Tl gran Marchefe del Carpio ftabilì di efterminar- 
li affatto; benchè foffero arrivate le infami co» 
mitive al numero di 700. perfone : gente tutta bar- 
bara, ed efferata, che di nulla temea, fortificata 
nell’ afprezza di que’ monti, e nella foltezza di que” 
bofchi. Quel Signore, che ftava in poffeffo di non 
tentare imprefa , fenza effettuarla, colla fpefa di 
più di 700. mila fcudi , e con la morte di mol- 
ti valorofi foldati , così Spagnuoli, comeltaliani, 
gli efterminò tutti ; riducendo il paefe da poterfi 
camminare, come fi fuol dire, con l'oro in ma- 
no. I Maffari delle pecore, liberati da una tanto 
barbara afflizione, eleffero quattro di efli a ren- 
derne le dovute grazie al Marchefe Vicerò. En. 
trarono quefti nella noftra Città a cavallo a veftità 
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da paftori, con bianchiflimi pelliccioni : precede- 
vano 6. caftrati di non vifta. grandezza, con li 
loro imbafti ben lavorati ; ognuno de’ quali porta- 
va due barilotti pieni di moneta di argento ; è 
venivano cavalcati da ragazzini, veltiti fimilmen» 
te da paftorelli, che gli guidavano. În quefta for- 
ma fi prefentarono al Signor Vicerè ; al quale , da- 
te le dovute grazie, in fegno di affetto, dona- 
tono i caftrati con li. danati, che montavano al- 
la fomma di cinque mila feudi. Furono ricevuti 
con fegni grandi di allegrezza , ed immantinenfe 
furono i danari inviati in dono alla Vergine SS. 
del Carmine, con ordine alli Padri di quefta Re- 
ligione, che n°aveffero fatto quel che loro  foffe 
piaciuto, per fervizio della Chiefla ; e fu ftabilito 
di farne una lampana . Paffato a miglior vita il 
Vicerè, la lampana reftò in ritano dell’ Argentiere. 
Il Sig. Marghefe di S. Stefano, Vicerè {ucceffore 
al Carpio, nel giorno 29. di Novembre del 1688. 
nel giorno fi cominciò ad inviare la nuova mo- 
neta alle Proviacie, la fece efponere nella Chiefa. 

Vi fi vedono quantità di candelieri, di vafi, di 
fiori, di lampane, ed altri torcieri ben lavorati; ‘ 
tutti di argento : ha ancora ficchi apparati . 

Da queta Chiefa fi può paffare a vedere i Chio» 
ftri. Nel primo, dove fi vedono belliffime fonta- 
ne, e pefchiere, vi ftà dipinta la vita del Pro» 
feta Elia da Giovanni Balducci, con molta dili» 
genza e difegno. Nel fecondo, fimilmente con de- 
iiziofe fontane, vi ftà il Cenacolo , o Refettorio: 
ed avanti alla porta di quefto vedeli attaccata nel 
muro la ftatua dell’ Imperadricè Margarita, madre 
dell’ infelice Gorradino, che ftà coronata, e ve. 
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ftita alla regale, con una borfa in mano, Quefta 
ftatua fu eretta da’ Nasoletani, e collocata avan- 
ti alla Cappella di Corradino, come fi vedrà ap- 
preffo: e da molti de’ noftri Iftorici £&i ferive, che 
quelta ftatua fi fia perduta ; non avendo forfe cu» 
rato di efaminare dove fofle ftata trafportata . 

Si può vedere il Dormitorio maggiore, che ha 
l’ afpetto ful mare, per la fua ampiezza e delizia, 
degno di effere offervato. I n quelto ftanno collo» 
cati i quadri, che ftavano nell’ anzica foflitta, co- 
me fi diffe. 

* In quefto Dormitorio, 0 per meglio dire, 
gran. Sala, fon molti de’ ritratti de detti Vicerè , 
ed a'tri tipuardevoli quadri * 

Il chioj Piro maggiore di quale Convento dipinto 
dal Balducci fi è oggi ritoccato por effer molto pa» 
tito,e ne’ pilaftri degli archi che lo cingono è nella 
parte oppojta del muro vi fono dipinti tutti 1 Ge 
nevalt latini dell’ ordine, da S. Bertoldo, che ne fu 
if primo nel 123%. fino all’ ultimo Generale Padre 
Maeffro Tufano alunno di quefto Convento , in tem» 
po del quale, con provida vifoluzione di S. M. fu- 
sono vli Ordini Regolari del Regno efentati dalla 
giuridizione de’ Generali rifedenti in Roma. Le 
Sudette effizie furono fatte per opra del Padre Mae 
firo Mariano fr alunno di queffo Convento 
ed ox Generale dell'ordine. Per opra di queflo Pa» 
dre il chioftro maggiore ft è ridotto nella for ma pre- 
fente, allaroando la fpeciofa fontana ch' è nel cene 
tro di eflo; ornata la*cappella del Santiffimo Cro- 
cifilfo di eccellenti intagli dorati : appofta l’ ifcrizio» 
ne nel finiftro muro appena fi entra nella porta 
della chiefa, a tre Vicerè di queto Regno quivi 
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fepoltiz Marchefe del Carpin. Cardinal Grimani, 
e Conte di Galles. Effo ancora ha pofta la lapide 
al P. M. Ximenes. Genevale dell’ ordine, e morto 
in Napoli nel 1781.0nde quefto Convento gli è af» 
fai tenuto. 

La ffatua di marmo della Regina Margherita 
con una borga in mano vien fituata di fronte nell’ 
entrare della Porta nel chiofiro , con una ifcrizione 
corrifpondente . 

Dal Convento fi può ufcire per la porta del 
Chioftro, che ftà fotto del Campanile: il quale è 
una machina delle più belle, che ftia nella noftra 
Città, e per l’ altezza, e per laftruttura. Quefto 
fu ‘principiato col difegno del Conforto, e poi ter» 
minato da Fra Giufeppe Nuvolo. Domenicano . 

Trovafi una gran piazza d’armi fatta in tempo 
di D. Gafparo di Bragamonte, Conte di Pigno- 
randa Vicerè nel Regno, circa gli anni 1662. ed 
il motivo fu quefto : principiò il Re Ferdinando 
I. d’ Aragona la nuova muraglia dal mare, dove 
era un baftione tondo : a’ 20. di Settembre dell’ 
anno 1566. fu una pi»ggia così terribile, che dall’ 
immenfo torrente, che formò, fu rotto 1l detto 
Baftione, o fia Torrione ; da D. Parafan di Ri» 
vera Duca d’ Alcalà fu rifatto in forma quadra, 
e molto ampio; e perchè fi fervirono di una par- 
te del Giardino de’ Frati , agl’ iftefi Frati ne la- 
fciarono l’ ufo , e fe ne fervivano per l’ orto. Nel- 
l’anno 1647. effendo fucceduti i tumulti popola» 
ri, in tempo di D. Roderigo Ponz de Leon Du- 
ca d’ Arcos, il popolo l’ occupò, e l’ armò di 
grofli cannoni, che la Città coniervava nel Cone 
vento di S. Lorenzo, come fi diffe; e da quefto 
F 4 luo» 
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luogo rendevano impraticabile il porto, ed infe» 
favano i leoni, che a Napoli venivano. Nell’ 
anno poi 1648. effendo ftati da D. Gio: d’ Aus 
ftria, e da D. Innico de Guevara Conte di SA 
te Vicerè di Napoli fedatii tumulti predetti , co- 
nofcendofi il detto Torrione molto gelofo , e ne- 
ceffario alla cuffodia della Città, vi fi collocò un 
groffo prefidio di foldatefca Spagnuola, fortifican= 
dolo , e riducendolo a forma di Caftello , facendo 
la piazza d’ armi dentro de’ Chioftri de’ Frati: 41 
quali viffero in molte anguftie per 12. anni, Il 
Conte di Pisnoranda pofcia, piiffimo Signore, di- 
votiffimo di ‘quelta facra. Immagine, col difegno 
de’ Regj Ingegnieri Francefco Picchiatti, e Dona- 
t° Anterio Caro , fece che la Chiefa e Con- 
vento rimaneffero dentro della fortezza , ma libe- 
ri alli Frati. Vi fece la detta piazza, buttando 
giù una quantità di cafe; ed a quelta fpefa, così 
cielle cafe fuddette, come “.dell’ abitazioni de’ Sol- 
dati nel Torrione; furono dalli Frati contribuiti 
da 30000. fcudi , loro pervenuti da diverfe limo- 
fine de’ divoti, e particolarmente del Principe di 
Cella a Mare. 

A finiftra di detta piazza quando fi va al ma- 
re, vedefi un’ Oratorio, che corrifponde nel Chio- 
ftro, ed in quefto vi è un’ antichiffima tavola, 
nella quale fta efpreffa 1° Adorazione de’ Magi, 
che primà itava nella Chiefa } ed in effa tadeG 
il ritratto di Ferdinando Re il vecchio je di Al» 
fonfo fuo figlitolo. 

Segue appreffo di quefta un’ altra Chiefa dedi- 
cata alta gloriofa ‘ S. Catterina Martire. Quefta 
fondata venne dall’ arte de’ Ceriari, ed ora vi fta' 
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appoggiata una Parocchia, che di nuovo fondata 
venne dal Cardinale Alfonfo Gefualdo paffara già 
al Carminello, come fi diffe. 

Quefta piazza dalla parte del mare termina alla 
muraglia, la quale fu principiata a’ 30. di Apri» 
le dell’anno 1537. in tempo del Vicerè.D. Pietro 
di Toledo , e terminata con ogni preftezza , per 
tema, che fi aveva dell’ armata Turchefca, folle» 
citata, e proccurata da un fuorufcito Napoletano. 
Quefta muraglia tira fino al Molo picciolo, e vi 
fono fedici porte, come nel principio fi diffe. 

La muraglia dalla parte della marina vedefi toce 
cata da una quantità di cannonate tirate dall’ ar- 
mata Regale di Spagna, comandata da D. Gio: d’, 
Auftria, figliuolo del noftro Re Filippo IV. in 
tempo delle mozioni popolari. Le porte già deta 
te fi poflono vedere da i vicoli nel tirare avantî 
il cammino della giornata. 

Or dunque feguitando dalla Chiefa del. Carmi». 
ne verfo la Chiefa di S. Eligio, vedefi. poco di- 
fcofto dal Carmine a deftra una Cappelletta. in 
ifola chiamata S. Croce. In quefto luogo furono 
miferamente decollati il giovanetto Re Corradino 
di Stouffen, ultimo della progenie de’ Duchi di 
Svevia, e Federigo de Asburgh, ultimo de’ Du- 
chi d’ Auftria, per ordine di Carlo I. d’ Angiò 
Re di Napoli, che empiamente colla morte de’ 
fopraddetti giovani eftinfe due famofiffime cafe ;. 
dalle quali erano ufciti tenti Re, ed Imperadori, 
ce particolarmente da quella di Svevia. L' iftoria 
è. notiffima. Corradino fu egli figliuolo di Cor- 
rado Re di Napoli, e nipote del Re Manfredi 
figliuolo baftardo di Federigo Imperadore Re di 

Na- 
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Napoli. Ottenne Manfredi per inganno il Regno, 
dando a credete morto Cottadino” legittimo fuc- 
ceffore; ma disguftatofi il Sommo Pontefice, ne 
fu fcomunicato ; privato del Regno; inveftendone 
Carlo I. d’ Atigiò ; quale venne a conquiftarlo ; 
ed in una giornata campale reltò PARO di 
Manfredi disfatto preffo di Benevento, ed effo 
Manfredi morto. Impadtonito del Regno Carlo ; 
il giovane Corradino per la fucceflione che li fpet- 
tiva , venne con un groffo efercito per impadro- 
nirfene i in una giornata campale cori Carlo, in 
Ceperano nell’ Apruzzo, fu disfatto l’ efercito del 
mifero Corradino , ed egli col Buca d' Auftria, 
ed altri comipagni fi diedero in fusa. Fu pofcia 
ttitleramente fatto prigione nel Caftello d’ Afturi 
alli Frangipani ; che il dominavano : ed invia- 
to a Carlo, che con empietà non intefa vil fe 
morire decapitato in quefto luogo: e perchè Cor- 
radino era ftato dal Sommo Pontefice ‘feomunica- 
to, nel medefimo luogo fu fepellito fenza pom- 
pa alcuna; e fopra vi fu collocata una colonna 
di porfido, e nella cima di detta colorina vi fe 
{colpire il feguente diftico 3 come al prefente fi 
può lesgere , e dice così: 
Affuris unoue leo pullum rapiens aquilinuna 


Hic deplumavit, acéphalumque dedit , 

Ts Resina Margarita poi come fi è detto, mas 
dre di quefto infelice, impetrò che 1’ offa Regie 
foffero trafportate dentro la Chiefa del Carmine; 
reftando in quefto luogo la memoria della colonna. 

Nell'anno 1331. un pietofo noftro cittadino 
detto Domenico di Perfio., non potendo compor= 


tare di vedere così vilipefo un luogo bagnato dal 
fan» 
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fangue regio di Svevia, 1 impetrò dalla Regina 
Giovanna Prima ; ed ivi edificò a fpefe proprie, 
la prefente Cappella dedicandola alla Croce , che 
piantò fu la colonna + | 

Nel fuolo di quefta Cappella offervafi conti» 
nuamente uri fortento, e fi è, che' nel mezzo 
vedefì ùn circolo continuamente, e di eftà, e d° 
inverno fembre bagnato, e tutto il rimanente del 
fuolo , che li fta d’ intorno’ afciuttifimo.: ed il 
circolo è dove proprio Corradino fu decollato + 
per dimoftrare ; cred'io, che la terra medefimia 
non fappia aftenerfi di continuamente piangere la 
morte di un’ innocente Principe, com tanta em 
pietà condannato a morte. Dirimpetto di quefta 
Cappella vi fiava la ftatua dell’ Imperadrice Mars 
garita; che è ftata; come fi diffe trafportata dene 
tro del Convento del Carmine. Dentro della mes 
defima Cappella vi fta dipinto in figure picciole 
tutto quelto fatto.Si è diroccata quefta Chiefa per dar . 
luoso alle nuove fabriche del Mercato, come fi è detto. 

Tirando avanti a finifira i veggono alcuni ar- 
chi fopra di alcune botteghe ; e quefto luogo vien 
chiamato l' Ofpedale di Cola di Fiore , ed e be» 
ne averne notizia per effere graziofa + Effendo 
quefto Cola un’ uomo ricco; ma pio e da bene, 
fondò quivi un'Ofpedale a proprie fpefe per gli 
poveri infermi, e fervir li faceva con ogni cari. 
tà e diligenza. In un giorno trovandofi Cola nel. 
la Pietra del pefte, trovò un miferabile Scarpi- 
nello, che a concorrenza fi comprò un pefce per 
tre carlini. Interrosò lo Scarpinello perchè lo 
comprava? rifpofe: per © mangiarmelo ; e quan- 
do ftai infermo ( foggiunfe Cola ) come fai? ec- 

co 
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co vicino ( replicò l° altro ) ) Ofpedale di Cola 
di Fiore. ll buon’ uomo a quefte rifpofte rifiet@ 
tendo , che la carità che faceva dava motivo alla 
gente baffa di crapulare, e di non penfare a quello 
che accader le poteva , còon un modo ftravagante 
difmife |’ Ofpedale, ed attefe ad eltre opere di pietà. 
Tirando più avanti, vedefi l’ antica Chief de- 
dicata a S. Eligio, de dal noftro volgo detto 
viene S. Aloja . Ebbe quefta Chiefa la fua fon- 
dazione da tre. familiari del Re Carlo Primo, 
chiamati Gio: Dottun, Guglielmo Borsognone, 
e Gio: Lions; che altri fcriffero aver penfiere 
della Cucina regia,e perciò li differ Cuochi; ma 
altro è l’ aver penfiero delle Cucine regie, ed 
altro è l’effer Cuoco . La pietà di quefti tre uo- 
mini, vedendo dismeffi molti Ofpedali della Cit- 
tà, ftabilìi di fondarne uno a fpefe proprie: che 
però fupplicarono il Re; che fi foffe desnato» di 
conceder loro un vacuo nella Città., per mandare 
ad effetto un così pio defiderio, Carlo concedè 
loro quefto luogo, che in quei tempi ftava fuori 
della Città, perchè ancora non aveva \chiufo den- 
tro il Mercato: benchè fi trovi feritto da alcuni, 
che quefto era dove fi amminiftrava giuftizia; e 
uì edificarono la prefente Chiefa con un commo-. 
do Ofpedale,che ftava negli archi dalla parte del. 
P Evangelio, «nel piano della medefima Chiefa; 
e per molti anni vi fi continuò l’ opera. Appref. 
fo poi, per alcune feiagure accadute nella noftra 
Città, molte donzelle nate da Genitori onorati, 
aftrette dalla neceffità, fi vedevano andare accat- 
tando, con pericolo dell* oneltà. Dalla pietà di 


alcuni Napoletani furono adunate, e chiufe nell’ 
aba 
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abbandonato Moniftero di S. Catterina de’ Tri. 
nettari, come fi diffe. D. Pietro poi di Toledo, 
conofcendo quel’ opera effere neceffaria , e difere 
vizio di Dio, fece edificare un commodo luogo 
in quefta Chiefa ; e nell’ anno 1546. vi furona 
trasferite quefte figliuole da S. Catterina,e fi fta- 
bilì, che folo {i riceveffero donzelle orfane de’ 
Napoletani onorati che non avevano come vivere. 

Effendo ftati poi aperti molti, ed amp) O!pe 
dali per gli uomini; perchè per le donne febbri. 
scitanti non ve n° erano, fi ftabili, che quefto de- 
gli uomini in S. Eligio aveffe dovuto fervire per 
le donne ;e nell’ anno 1573. lo trasferirono den- 
tro del Confervatorio fuddetto, dove le povere 
donne inferme fi governano dall’ iftefle Monache, 
e figliole del luogo, con una indicibile carità ed 
attenzione, e ‘così fi van mantenendo. Vi fi è 
ancora introdotto un pubblico Banco, dove fi tie» 
ne ragione, e vi fono gran negoz) per ragion del 
Mercato, e Mercatanti, che ave d’ intorno. 

La Chiefa poi è ella edificata alla gotica. In 
un pilaftro, che fta dirimpetto alla porta maggio- 
re vi fi vedono gli antichi ritratti de’ già detti 
tre Fondatori. 

Nella Cappella laterale della Croce dalla parte 
dell’ Epiftola vedeli una belliffima tavola , nella 
quale fta ‘copiato il giudizio, di Michel: Angelo 
Buonarota, da Cornelio Imet: ed alguni inten» 
denti dicono , che fu fuo difcepolo, e che fia fta» 
ta ritoccata dallo fteffo Michel’ Angelo. 

* Nell’ ultima Cappella , vicino la, Porta , da 
quefta fleffa parte, vi è un quadro del Signor 
Sotimene rapprefentante la Beata Vergine, e S 
Mauro *. Dale 
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Dalla parte deil’,Evangelio, vi è una fagra 
Immagine sfregiata da um difperato giocatore , e 
dallo sfregio n° ufcì fangue vivo. Quelti, effen» 
dofi dato in fuga, e giunto nello ftato di Firen- 
‘ze -fu trovato preffo di un cadavere con più fe- 
rite; fu come fofpetto carcerato , e pofto alla tor- 
tura, confefsò |’ empieta ufata in Napoli, per la 
quale fu condannato alla forca. 

Nella Cappella de’ Macellari vi è un’ Icona di 
rilievo di terra cotta , e viene ftimata opera del 
Modanin da Modena; ora più non efifte ma vi è 
un quadro del Fifchetti. 

Circa il 1770. quefta Chiefa tutta interiormene 
te Ji modernò, tolta V antica di ftrutture gotica . 
Nei Cappellone in cornu Evangelii vi è / antico 
quadro de tre Santi Vefcovi Dionigi , Martino, 
ed Eligio, che nel dedicarfi la Chiefa da’ più Fon- 
datori furon pofti in buffola, e ne ufcì S. Eligio. 

Nel 1781. dopo L incendio del Mercato tutta 
la facciata orientale del Banco, che ha l’ afpetto 
ful Mercato fi rifece magnificamente con una bale 
.conata belliffima, deftinata primieramente per far 
godere alle toro Maeftà i fuochi artificiali. del 
Carmine, quandocchè di nuovo fi faceffero , giacchè, 
dal tempo dell’ incendio fudetto , non fi fono più 
fatti. Tutto l'interno del Banco fudetto nelle ftane 
ze rifatte, è fiato egregiamente dipinto , ed in al- 
cune ftanze, la fioria contenuta nella Gerufalemme 
del Taffo è opera flimatiffima di Angelo Mozzil- 
lo affai applaudita, tutto dovuto alla provida cue 
va del Maychefe Ippolito Porcinari R. Con/igliere, 
della Regal Comera di S.Chiara, che n'è il Dee 
lecaro. La fabrica è ftata diretta dall’ Architetto 
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Vi fi confervano le feguenti Reliquie: del lesno 
della fanta Croce, un offo di S.Eufebio Vefcovo 
e Martire, un pezzo dell’ offo del collo di S.Elia 
gio Vefcovo, del braccio di S. Mauro Abate, un 
dente molare di S, Criftoforo, un pezzo del die 
to di S. Gregorio Papa, ed il cuore di S. Barba= 
ra Vergine e Martire. 

E' da faperfi una curiofità; che ne’ tempi anda» 
ti facevano girare per d’ intorno a quelta Chiefa 
oli animali, che pativano di qualche intermità., 
e particolarmente i cavalli ; i quali per lo più 
rimanendo guariti, in rendimento di grazie fi fa» 
cevano sferrare, ed inchiodavano i ferri nella por 
ta, come al prefente fe ne vedono molti: effen- 
do poi ftata trafportata quefta divota ufinza nel= 
a Chiefa di S. Antonio di Vienna, nel borgo di 
quefto nome, in queta Chiela è. ceffata affatto : 
è rimafto bensì in bocca di tutti i contadini, ed 
altri che maneggiano animali, di dire quando non 
ubbidifcono : o che S. Loja ti poffa fcorticare; o 
quando paffano qualche difor.zia; S, Aloja ajutali. 

Ufciti da quelta Chiefa per la fteffa porta4 
vedefi il campanile, e l oriuolo, che Ra fovra di 
un arco fopra la ftrada, Molti de’ noftri fcrittori 
vogliono , che quì foffe fata trafportata la porta 
nuova; che ftava più fu, prima che foffe ftata 
collocata da Carlo I. avanti la Chiefa del Car 
mine, come fi diffe. 

La ftrada chiamafi la Zabattaria, perchè anti» 
camente altre botteghe non vi erano che di [care 
pe, che in lingua mora Zabat fi chiamano. 

A finira di detta ftrada nel vicolo che va al- 
la porta della marina , vedefi una telta grande di 

mare 
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marmo collocata fu di un piedeftallo. Quefta dal 
noftro volgo vien detta, la Capo di Napoli ; e 
per antica tradizione fi ha, che foffe ftata della 
ftatua della noftra Partenope , effendo lavorata al- 
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la Greca, e partico larmente nell’ iritrecciatura ide’ 


capelli : ftando dal tempo maltrattata, l'han fat- 
ta rifare e colorire in modo che più non hail 
fuo antico . 

Dirimpetto a quefta ftatua a deltra vedefi una 
Chiefa dedicata a S. Gio: Battifta, che poi fu 
detta S. Maria dell’ Avvpcata; ed in effa vi era 
un’ Ofpedale, nel quale fi allosgiavano i pellegri- 
ni, che venivano dal S. Sepolcro. 

Un'altra Chiefa attaccata a quefta dedicata al 


|M Gloriofo S. Gio: Battita, che è Commenda della 


Religione di Malta, fu ella edificata nell’anno 
1336. da Fra Domenico d’ Alemagna, che ne fu 
Commendatore. Fu pofcia ampliata da Fra Gio: 
Battifta Caraffa, che fimilmente ne fu Commen- 
datore. Vi fono di Reliquie un’ offo di S. Filip» 
po Appoltolo, ed uno delli Santi Innocenti. E 
quì è da dar notizia di una curiorità. Nella vi- 
gilia del Santo i noftri paffati Re vi fi portava- 
no a cavallo con molto accompagnamento de’ Cit. 
tadini ; e tutti gli Artefici e Mercatanti faceva- 
no moftra delle loro merci, ponendole fuori de’ 
loro fondachi, e botteghe; ed in quefto giorno 
la Città fi poneva in gran felta ed allegrezza. 
Queft’ufo fi è mantenuto fino a’ noftri tempi, e 
fi è chiamata la fefta di S.Giovanni : benchè fia 
ftata fatta con altri modi, e con altre magnifi» 
cenze: ne avea penfiero folo l’ Eletto del Popolo, 


il quale accompagnava il Sig. Vicerè ; e quefta 
felta 
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felta da quafi so. anni, che fta difmeffa. 

Nella notte pai di quelta vigilia i Napoletani 
fi portavano per divozione a bagnarfi nella ma» 
rina, che ftava all’ora svinti di detta Chiefa, e 
con .quelta credevano. di mondarfì dall’ infermità 
del corpo, e dell'anima. Queft’ufo però abba» 
minevole, come fuperftiziofo, è ftato tolto via. 

Vi è qui fepolto il Baly F. D. Michele Reggio 
Siciliano Comendatore di quejta Chiefa. Il [uo eloe 
gio ,diftefo dal noftro celebre letterata Francefco 
Serao,a lus fatto apporre dal Principe di Jaci di 
lut nipote , Capitan Generale degli Eferciti del 
Re, { leoge in una gran lapide di marmo nell 
ultima parte della Chiefa dirimpetto al maggior 
«Altare. 

Fu queto infigne uomo Capitan Generale delle 
forze maritime di S. M. ed a quei Napoli mol= 
ro deve : oltre alla fua gran pied,  munificenza , e 
perizia militare ; allorchè S. M. C. nel 1745: 
portoflt di perfona nella così de:ta guerra di Vela 
letri , rimase egli al governo del Regno, el gover 
nò con tal faviezza, che sl fuo governo palfato è 
tra not, come in proverbio ; il governo di D. Mie 
chele Reggio,per dinotare fomia giuftizia s ed ab» 
dondanza . 

Seguono a quefta ftrada altre ricche frade di 
Mercatanti di diverfe mercatanzie : e però dalla 
Chiefa di S. Gio: tirando fu fi cammina per un' 
ampia ftrada detta la Rua Francefe , ‘dal volsa 
chiamata»Francefca. Dicefi Rua Francefe, perchè 
in quefta ftrada e quartiere abitava la gente dî 
quefta nazione, che attendeva alle mercatanzìe : 
ora in ella wi fono Mercatanti di lana per ma- 
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terazzi, e di panni di Regno. Nel fine dî que» 
fta ftrada a finiftra vedefi un vicolo, che termina 
ad una porta della marina, ed a finiftra di que- 
fto vicolo ha fine la Conciarìa delle pelli piccio» 
le; onde dell’ arte picciola vien detta, a differen- 
za della groffa, che folo accomoda cuoi di vac- 
cine, e di bufali per diverfi difegni. Chiamafi 
la Renovella con voce corrotta, dovendofi dire la 
Rua Novella, cioè ftrada nuova : effendo che a 
deftra di quelto vicolo fi vedono due ftrade , la 
prima che va alla Scalesìa, dove £ fanno fcope e 
folferelli , e fl vende pece, ed altro bitume. La 
feconda detta la Rubettina, dovendofi dire la ftra- 
da Robertina, perchè quefta ftrada fu aperta dal 
Re Roberto , che la Città ampliò, ed in quefta 
rada anticamente vi fi lavoravano zoccoli : ora 
ve ‘ne fono pochi fabri , e molti maeftri, che tor- 
nifcono legname per bocce, ed altri lavori. 

Tirando hi per ig ftrada che va detta de’ Giub- 
bonari; in quella anticamente altri fondachi non 
vi erano, sè altri” maeftri , che di giubboni , € 
di calzette di panno : oggi fon quali tutti dis. 
meffi, efendolì pofti in ufo le calzette di feta da 
quafi tutfi del popolo ; effestdo che per prima non 
fi adapravano , .che da i primi Nobili . | 

Arrivati per quelta ftrada al quadrivio , a de- 
fra #edefi ld ftrada già detta degli Armniepi, al 
dirimpetto. Id Mrada che và ‘alla Chiefa ds. Vi. 
to detta ‘dé’ Bottonari', ‘perchè in quefto luogo fi 
vendono "i bottoni, “è fil và anco alla Giideca 4 
Per quefto vicolo ‘ancora’ fi và alla  Pelletterìa, 
nella quale fi lavorano pelli per manicotti, e per 
guanti : oggi queft’ arte ta divifa in Giverle par- 
ti della Città. Ti. 
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Tirando poi per la finitra sverfo la ‘Loggia; 
vien detta la Mrada la Scalesta perchè qu anti» 
camente flavano i fondachi de” panni foreftieri ; e 
fin'ora vi fi continuino a vendere . panni. ftraniee 
ri, delli. quali: ve ne fono: ricchi fondachi . 
Acdeltra vedefi. un vicolo: per lo quale lr ene 
tra nelle.ricche piazze degli Argentieri x e degli 
Orefici, ecqueite arti lano tutte unite. 
Paffando avanti vedefi la ftrada della Loggia; 
la quale Anticamente fu detta, Loggia de’ Géha- 
velì, perchè in quefta contrada abitavano i Mer 
cadanti' di, quefta nazione . In quefta piazza ve. 
defi una petenne fontana ‘in forma triangolare? 
quefta fu fatta nell’anno 1578:.a fpefe de Com- 
platearj., € vi erano alcune belle ftatue fatte da 
Fra Vincenzo Cafale Fiorentino :. ma per diverfì 
accidenti accaduti, fono andate. via, ed in luogo: 
di quelle vi fono. ftate po alcune arpìe, che. 
buttano acqua. sì 
Paffata quefta fontana vedefi una ftrada detta? 
de’ Sal fumari, de Macelli ,, e de'Caffari, perchè, 
in effa vi fono quelli che vendono falumi, vi è 
una quantità di macelli, e vi fono molti maeftri; 
che fan caffe di pioppo , e lettiere di fimile le- 
oname. Nel principio di quefta ftrada vi è la 
Chiefa eretta nell’anno 1526. dalla Comunità de? 
Pefcivendoli, che in detto quartiere ne ftanno y ine 
titolata S. Maria delle Grazie della pietta dei pse 
fce: ed in quefta Chiefà le tavole, che itarino 
nel meglore altare, fono ftate dipinte dal gran 
pennello di Polidoro da Caravaggio : ve n° erano 
altre, ma fono andate via, ed è miracblo ;jcoms 
quefte vi fiano rimafte, e'tra quelle è da offervaifi 
GA ib 
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il bellifimo quadro della depofizione dalla croce 
di N.S. opera che: forfe non ba l’ eguale . 

Dall’ altra parte di quefta Chiefa vi è un’ ale 
tra bella rada, che principia dal luogo dove fi 
vende il pefce, che và. detta, la Pietra; e queta 
Arada vien chiamata della Marina del ‘vino, effen- 
do, come fi diffe, che in quefta vi fono quelli, 
che vendono ne’ loro magazzini il vino, che vie- 
ne per mare. If 

Continuando la giornata per la bellà ftrada del- 
la Loggia. Quelta anticamente era tutta popolata 
di ricchiffime botteghe di Aromatarj, che noî 
chiamiamo Speziali ‘manuali, e di famofe Far- 
macopte, dette Speziarìe di medicìna; e quefti 
la maggior parte erano della terra di Tramonti, 
ossi ve ne fono pochi, effendofi detti artieri di- 
vifi; per commodità de’ Cittadini, in diverfe 
piazze della Città. A deltra di detta ftrada fi 
vedono tre vicoli, per gli quali fi entra nelle 
Strade degli Orefici, e degli Argeatieri, che fono 
degne di. effere vedute, per gli bei lavori’, che 
vi fi fanno, così di oro, come di argento . Nell’ 
ultimo vicolo termina quefta ftrada della Loggia: 
viene 1’ altra detta Piazza Larga: quefta ftrada 
all’ ufo antico era fretta, effendo cadute alcune 
cafe per gli tremuoti , gli abitanti, che vi ave> 
vano le cafe dietro, fi comprarono il fuolo, elo 
ferono reftare piazza loro: dallo che reltò il nome 
di Piazza Larga. In quefta piazza altr’ arte non 
vi era, che di fare, e vendere berette, berettinì, 
montiere , ed altre cofe fimili; ora ve ne fono , 
ma non tanti quanti prima. 

A finiftra di detta piazza vede un Supporti- 

È co 
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co detto della porta de’ Caputi, perchè qui nell’ 
ultima ampliazione ftava nel fecondo arco la 
Porta détta ‘ide’ Caputi, come fi diffe nella noti- 
zia delle porte del mate: oggi fta trafportata- più 
avanti, attaccata alla Chiefa di S. Gio:, che an- 
che vien detta, porta di S. Giò: per una pulita 
Chiefetta, che le fa vicino. E° da faperfi, che 
quefta era la Chiefa ‘della Nazione Fiorentina, 
che ftava fotto ‘del dormitorio delli Frati di S. 
Pietro Martire in quefta piazza. Avendo poi la 
Nazione ottenuto il luogo preffo la ftrada di To- 
ledo, dove ne fabbricarono ‘un’ altra molto mae 
ftofa e ricca, come nella feguente giornata fi ve- 
drà , reftò quefta, ceduta alli Complatear), dalli 

uali governata veniva. Paffate poi alcune diffe 
renze colli Frati, i Complaterar) glie la retroce- 
derono, ed a proprie fpefe edificarono quelta’, 
collo fteffo ‘titolo di S. Giovanni; ‘che avea la 
prima: e fta ben fervita , e governata. i 

In quefta piazza a deftra vedefi la (trada, che 
fa fotto il Convento di S. Pietro Martire, detta 
la rada de’ tre Cannoli , perchè vi è una fon 
tana con tre fiftole di acqua, che perviene dal 
pozzo del Convento di S. Pietro Martire ; ed in 

velta ftrada ‘anticamente altro non fi vedevano, 
che botteghe di Scarpari, e di coloro, che arma» 
vano fchioppi , e balifte: ora ve ne fono molti, 
ma non in tanta quantità, effendofi divifi in di- 
verfe parti. , 

Più fotto vi è un’ altra ftrada detta la ftrada 
Olivares, perchè fu aperta in tempo’ del Conte 
di Olivares Vicerè, che ne fece aptire molte in 
quefto quartiere . 


3 Da 
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"Ja Ru=he vicolo,, per lo quale, come fi diffe, 
fi va alla Porta del Caputo, fi tira avanti ; e la 
firava vien detta de’ Zagarellari, effendo che-.in 
guefta. altro nom fi vendono. che fettucce , che 
noi chiamiamo »zagarelle,, di ogni forte, e di 
ogni. lavoro; e cinte; e ve. ne fono ricchi fon» 
dachi se.da quel fe..ne provedono.qualì tutte. le 
botteghe. di Napeli;ache. fono :moltiffime, dalle 
quali. ii. vendono a:minuto, e vene fono; che 
ne hanno .tanta quantità, che pajono. fondachi . 

Apprefo viene. la ftrada. de’.calzettari, nella 
quale altri. fondachi. non, fi vedono ‘che di calzet- 
te, di leta, camifcio!e lavorate.con oro, ed altre 
gulanterie. di feta, fatte a. maolia.;.e quel’ arte 
gn;iora.fi è mantenutavunita.... 

:. Nel, mezzo. di, queta ftrada vi è sun vicoletto, 
‘ché. non, punta», detto dell’ Auriemma ; ed in 
efio up pozzo dell acqua; che fi dice di S. Pie» 
tro Martire. 

acsA Sala fl vedono molti vicoli, de’ quali fe 
n° è data nptiziasquando fl è paflato per. la ftra- 
«dadi ippra. 

Nel. mezzo. di questa [trada de' RR 
la porta minore..della Chiefa-di S. »Pietro Mar- 
tire, fervita da..i Padri dell'Ordine de’ Ptedica- 
tor; age, la quale fi può entrare ad offervarla: 
Ago saiana i pela noti zia della fondazione . 
vio HI Ro.lubpo era prima [piaggia di mare, 
e di 0 ie Calcare, perchè quì fi, facevano i 
galcore cer ila, cale) ed. anto carboni . Nell’ anno 

224 di, Re Cari lo. d’ Angiò, concedè a’ Frati 
Domenicani queto, luogo, perchè vi aveffero fon. 
dato una Chiefa in onore del Santo Martire Pic- 

‘ tro 
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tro Parente da Verona, tel detto Ordine; e col. 
la Chiefa uncommodo Convento : dandoli a quett’ 
effetto molte rendite, e limofine. La Chiefa, 
benche fia al poffibile modernata ; mantiene parte 
della Atuttura antica. La Tribuna fu fatta da 
Criftoforo di Coftanzo, Cavalier dell’ ordine del 
Nodo , e gran Sinifcalco della Regina Giovanna 
Prima. Il fepolcro di quefto Cavaliere fava nel 
muro del Coro in detta tribuna , ornato di.-marmi 
alla maniera di quei tempi ; i Frati, per abbel- 
lire il Coro, non vi han lafciato «altro, che la 
caffa di marmo in un’ angolo:e così ancora han 
fatto del fepolcro dell’ Infahe D. Pietro fratello 
del Re Alfonfo I. che motì, come fi diffe, di 
un colpo idi Attigliaràa, mentre tenéva la Città 
affediata. E quì è da dar ‘notizia di una rifpofta 
del grande Alfonfo di Aragona. Ih quefta Chiefa 
volle, che foffe  feppellito ùn fuo. fratello nell’ 
anno 1444. che morì né Settembre del 1439. 
ed effendoli ftato detto; che non conveniva, che 
vi foffe altro fepolcro nella tribuna, dove feppel» 
lir f doveva, interrogato 1* ottimo Re, che. fe- 
polcro vi era, gli fu rifpofto, del Gran Sinifcal. 
co di Giovanna I. Criftoforo. di Coftanzo, a 
fpele del quale la tribuna fuddetta era ftata fab- 
bricata ; replicò, che fe era indegno di un Re fa= 
re ingiultizia a’ vivi, indegniffimo fi conofceva 
farla a’ morti: che però ordinò ; che il cadavere 
del fratello chiufo in una caffa ‘coverta di broc- 
cato fi poneffe al dirimpetto del fepolcro del Co- 
ffanzo. Vi fu anco fepolta appreffo la Regina I(a- 
bella di Chiaromonte moglie del Re Ferdinando 
I. e fimilmente fu pofta in un’ altro baullo con- 
D 4 ‘fimile 
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fimile a quello dell’ Infante D. Pietro. Queltì 
baulli rendendofi dal tempo. quafi confumati, è» 
Frati collocarono ambi i cadaveri in una caffadi 
marmo, ch’ è quella, che al prefente fi vede, 
con quefta iferizione, che per non poterfi ben 
legsere quà fi riporta. 

Offibus, & memorie Ifabelle Clarimontie Neap. 

Regine , Ferdinandi IL consusis, Ft Petri Ara- 

gonei Principis firenui , Regis Alpbinfi fenio= 

ris fratris, i 

Qui, ni mors ei illuflrem vite curfum intere 

rupif]et . 

Fraternam gloriam, facilè adequaffet , O Fatum! 

quot bona parvulo faxo conduntur! 

Similmente vi fu fepolta Beatrice d’ Aragona 
figliuola del Re Ferdinando I. Regina di Unghe» 
rìàa ; e da i Frati fuanco collocata in una caffa 
di marmo, con una ifcrizione, che così dice : 

Beatrix Avaconea Pannonie Regina Ferdinan» 

di Primi Neap. Regis Filia De facro hoc col- 

legio opt. merita. 

;Flic fita ef 

Pec Relisione, & Munificencia. fe ipfam vwicit. 

Nel fepolcro del Gram Sinifcalco vi è la fe 
guente ifcrizione : 
© Hic jacet corpus magnifici vivi Domini Chriffo- 
phari de Conftantio de Neap. militis, Regis fa- 
miliaris, © focii, Imperialis Senefcalli, qui obiet 
anno Domini M. CCCLXVII. vit. menfis Juni 
V. indic. 

I quadri nuovamente fitvati in detta tribuna fon 


del pennello del Cavalier Giacinto de’ Populi 
noftro Regnicolo. 


D. 
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L’ Altare è di vaghiffimi marmi commefli, 
con nn tabernacolo, 0 "puffo molto bella, fimil. 
mente di marmo, ed adornata di varie pietre 
preziofe. 
* Volendo i Frati di queto Convento imitare 
il gulto moderno, ftimarono pochi anni fono,» 
di togliere all’ intutto la ftruttuca. antica. della 
Tribisa di fopia, e il tutto fu fatto colla dire. 
zione del noftro. celebre Architetto D. Giufeppe 
Aftarita; e i quadri , che vi ftavano nel Coro ,. 
tutti, fono fiati tol ti; e ia loro vece vi fi fone 
allogati degli altri: Quell di mezzo , che efpri- 
me Gefucrifto, che invita al mastirio S. Pietro 
Martire, e l’ bffisrifue la palma, è del pennello 
del rinomato Cavalier Conca. L° altro quadro, 
che fta dalla parte dell’ Epiftola, efprime 1 ene 
gelico $. Tommafo , fimbelicamenté profetizzato 
nel fogno di Giufeppe col mi ianipolò , adorato da’ 
fuoi fratelli, per dinotare le Regioni, e le Ac- 
cademie , che feguono la dottrina. di S. Tom 
mafo : e queto è opera di Giacipa: Diano de 
Pc zzuoli , dilcepolo del rinomato Francelco di 
Muro . L'altro quadro dalla parte dell’ Evange- 
Jio, che dinota S. Catterina da Siena, che infi 
nua a trasferite la S.Sede da Avicnone a Roma; 
anco quefto è ftato fatto dil detto Diano ; IccOoMme 
dal medefimo fi fta dipingendo un’ al tro. quadro, 
che dovrà allogorfi nella foffitta di detto Coro, 
che efprimerà l’ apparizione dell ° Immagine di 
S. Domenico in Soriano. Così quelto , come i 
detti due quadri laterali fi fono fatti a fpele, e 
per divozione del P.Maeftro Fra Giufeppe Lupi- 
celli Frate in detto Gonvento. 


pi 
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L’ Altate maggiore per ora fi è fatto di ftua» 
co, alla moderna, efferdofi tolto il' tabernaculo , 
o' fia la Cuftodia, per indi farfi di marmo *, 

La tavola che fta nel cappellone adornato di 
marmi dalla patte dell’ Epiltola, dove fta efpref- 
fo il martirio di S. Pietro, è opera delle più bel- 
le, che fi abbia fatta il noftro Fabrizio Santa- 
fede , der. 

Il quadro, che fta nel cappellone ditimpetto a 
quefto, dove fta efpreffo S. Domenico, che dà a 
molte perfone il Ital fu dipinto dal noftro 
. Gio: Bernardino Siciliaffb, con una delle Cappel- 
le. Nella Nave dalla parte dell’ Evangelio ; * I 
quadri laterali della feconda Cappella fono di Sal- 
vatore Pace. Segne a quefta la Cappella de’ SS. 
Martiri Gio: e Psolo, ed il quadro, che vi fi 
vede è del noftro Solimene ; Nella Cappella fe- 
guente, * vi. è una tavola col rifratto prefo dal 
naturale di S. Vincenzo Ferrerio, del qual Santo 
fu così divota la Regina Ifabelta, -ch’edificar li 
fece una Chiefa, ed un Convento di Frati Pre- 
dicatori, come fi vedrà nella feguente giornata. 
* Nell'ultima Cappella da quefta parte dedicata 
a S. Giufeppe, il quadro dell’altare è di Giaco- 
mo del Pò, ed i laterali, con quello della volta | 
di Andrea d’ Afte. ._ 

Dall altra parte dell’ Epiftola, li prim& Cap< 
pella dedicata alla Beata Vergine del Rofario ve» 
defi adorna di marmo, col difegno di Bartolom» 
meo Granucci je. così 1] quadro grande , come i 
piccioli rapprelentanti i Mifter) del Rofario , fon 
del pennello di. Giacomo del Pò. 

I quadri della Cappella feguente di S, Antonio 

for? 
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fon opete di Girolamo Cematempo *. I 
Wi fi confervano di reliquie, due Spine della. 
corona del Redentore, un dito di S$. Pietro Mar- 
tire, un pezzo dell'offo della itelta di S. Dome= 
nico, ed una colta. del Santo Cardinal Bonaven- 
tura. ; fon 
Si. può entrare a vedere la Sagreltia ricca di 
preziofa. fuppellettile, e particolarmente di argen» 
ti. per gli ornamenti dell’altare. Dove fi purifica» 
no le.mani, vi.fi vedono due bellifiime fue, 
che iprima, -ftavano nella Cappella delli. Gennari, 
Famiglia nobile, che gode nel feggio di Porto; 
opera di Girolamo Santacrocè ; e la cappella fud- 
detta fu disfatta per .farvi..la porta. picciola, che 
fla preffo la grande dalla parte dell’Evangelio. 
Si può falite a vedere il cenacolo, dentro del 
quale vi è una belliffima fontana. perenne. I dor 
mitorj fono amp), capaciffimi con belliffime ve 
dute dalla patte del mare. | 
Ed eccoci in, quefto luogo, dove vedefi il poze 
zo detto di S. Pietro Martire, che contiene l’'ac- 
qua , forfe la più perfetta, che fia in tutta l’Ttas 
lia, contenendo in fe fra l’ altre fue ottime quan 
lità il non faperlì corròompete. L’Imperator Carlo 
V. di quefta folo bevè, mentre egli ftiede in Na- 
poli ; e di quefta folo fi provvide quando s' im» 
barcò . Lo fteflo fece il Conte d’Onnat, non fer- 
vendofi di altra, che di quefta, e quando gover» 
nò Napoli, e quando andò a riacquiftare Porto 
Longone, che era ftato occupato da’Francefì . 
Quelt’ acqua ha dato un'adagio, e fi è, che 
quando qualche Miniftro, che vien da Spagna fi 
moftra rigido nella giuftizia , fi fuol dire: quefti 
ane 
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ancora non ha bevuto dell’acqua di S. Pietro Mar« 
tire. Ma trovandofi i Signori Foreftieri in que- 
fto pozzo, fi compiacciano di leggere le feguen- 
ti offervazioni, forfe da altri non fatte. 

Da moltiffimi de’ noftri fforici fi ferive, che 
per la Città noftra vi fcgrrea un fiume; ma fa- 
puto non hanno qual foffe l’acqua, e da donde 
fsorgava. Io però dico, che quell'acqua era 1° ac- 
quo del fiume, e che fi appellava il Sebeto , per- 
chè quello, che oggi dicefi Sebeto, chiamato ve- 
niva Rubeolo: come nel fuo' luogo, e nella gior- 
nata di quefto borgo chiaramente fi vedrà. Ven-- 
gafi ora a provarlo. 

Tanto gli antichi Greci, quanto i Latini mai 
fondarono Cittade alcuna, fe non preffo le acque 
perenni, come Roma preffo il Tevere, Firenze 
preffo 1° Arno ; e così delle altre. 

Falero uno degli Argonauti, che fondò la no- 
ftra Città, e col nome del fondatore per lungo 
tempo Falero fi nominò, è ben da crederfi, che 
all’ufo Greco preffo dell’acqua perenne fondata 
l’aveffe: non fi può dire, che fondata l’aveffe 
preffo le acque perenni del fiume, che ora chia» 
miamo Sebeto ; perchè in quei tempi era' molto 
dalla Città lontano, ed il letto del fuddetto fiu- 
me non era, dove ora fi vede; onde neceffaria» 
mente dovrà dirfi, che queft'acqua era quella, 
preffo della quale venne fondata la noftra Città . 
In conferma di quefto principiando dal Seggio di 
Porto , che prendè.il nome, come fi diffe, dal 
porto, che #n quel luogo ne fava, tutta quell” 
altra parte di Città, ella era fpiaggia, dove fino 
al tempo di Carlo I, d’ Angiò vi fi ndrinta 

1 uni; 
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i lini. T lini maturar non fi ponno nelle acque 
amare, dunque neceffariamente effer vi doveano 
le dolci, e che aveffero avuto la loro fcaturiggi- 
ne : certo è che l’avean di fopra, e fino a noftri 
tempi la Chiela di S. Pietro, che fta preffo del 
feggio di Porto, diceli a Fufarello, che viene 
dalla voce latina F/uo fcorrere. Poco diftante da 
quefta Chiefa vi era il Seggio, come fi difie , de» 
gli Acquar) , che per armi facea due putti, che 
teneino un dogliuolo, che verfava in abbondanza 
acqua: tutto quefto luogo poi dicevafi il Fufare, 
che fimilmente 4 fluendo prendea la fua denomi- 
nazione; lo che è chiariffimo , apparendo da mol« 
ti antichi iftromenti. 

Ora ftante quefto, vadafi un pò ricordando, dî 
donde fgorgar poteano quefte acque. Partiamoci 
da gefto pozzo, e camminando verfo fopra , ricor= 
diamoci di quelle acque offervate nelle ftrade, per 
le quali in quefta ftefla giornata fiamo paffati ; e 
per prima trovaremo nella ftrada delli calzettari 
di feta, poco diftante dalla porta laterale della 
Chiefa di quefto Convento, nel fondaco , ora det- 
to, degli Auriemmi, un perenniffimo pozzo, che 
contiene un'acqua dello fteffo pefo , fapore, e qua» 
lità, che ha quefta di qnefto pozzo di S. Pietro; 
ed effendoci io calato, vi trovai tant’altezza di 
acqua , quanto è quefta: in quefto : pozzo ; e vi of. 
fervai una gran volta di fabbrica antica, che ti- 
rava verlo la Chiefa di S. Pietro: ed avendovi 
pofto alcune barchette di carta con un pò di moc- 
colo accelo nel mezzo, offervai , che fenfiti- 
vamente erano dalla corrente, portate. Vi of. 
fervai ancora un pò di agitazione di aria, che 

dava 
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dava fegno, che 1’ acqua camminava. Andiimò 
più su; nell’ accennato fondaco; ‘anticamente. det 
to de’ Lazari, dra poffeduto dalla Cafa de’ Si. 
gnori Fufchi, vi è un’ altro pozzo perenniffimo ; 
hel quale l’acqua è in altezza fimile alle prime} 
e della fteffa bontà, qualità, e pelo. 

Sì cammini avanti, ‘ed arrivati al Seggio di 
Portanova, e proprio dove fi lavorano le fedie di 
cuojo , nel fondaco ora detto; de’ Barbati, vi è 
l'ilteffa acqua; ed in un giorno il padron.delle 
cale volendo rifare alcune fondamenta, appena 
fcavato pochi palmi, fgorgò un ‘groffo capo d’ac» 
qua, che fu deviato poi nel pozzo vicino, come 
fi può vedere. Dietro di quefto fondaco nel vis 
colo detto Patriziano, vi era un famofo bagno 
di quefte acque ; quale bagno fu cenfuato dalle Sis 
gnore Monache di S.Marcellino ad un tal di ca- 
fa della Monaca, come apparifce da antichiffimi 
Mtromenti in pergameno , che nell’ Archivio del 
detto Ven. Moniftero fi confervano, 

Dentro dello ftefo Ven. Moniftero da me è 
ftato offervato un capo di acqua, che fta rattenu» 
to da una groffa chiave di bronzo, e l'acqua è 
fimile a quefta, ed all’altre. 

Poco difcofto da quefto luogo, fotto del Col. 
legio de’ PP. Gefuiti, vicino ‘le cafe delii Genui» 
ni, vi è un pozzo, nel quale con empito grande 
fi fente sgorgare acqua, i 

Dall’ altra parte poi fotto del Moniftero di S. 
Severino, proprio nella cafa’ de’ Parrini, calate 
poche fcale dal cortile, vi fi vede una quantità 
grande di acqua: e per molto che fe ne prenda, 
fempre vedeli in uno ifteffo livello, ed ha l’iftef- 
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fo pefo, e qualità delle acque antecedenti : ed io 
vi notai una cofa, che l’ acqua, che fa pozza 
per commodità della cafa , fta fapra di certe ane 
tiche mura di opera reticolata: perloche ‘da ogn* 
uno chiaramente fi può vedere, che quelle acque 
scorgavano dal piede del colle, su del quale fta» 
vano le antiche muraglie della noftra ‘Città , che 
Ravano preflo il Collegio de’ Padri Gefuitt, e ti. 
ravano verfo la Chiefa di S. Severino: come pa» 
chi anni fono, fe ne videro le veltigia. 

E chi bene offerva tutte quelte acque, averà 
certo da dire, che fe dar fe gli poteffecommodo 
letto, formarebbono un perenniffimo fiume . | 

Mi fi potrebbe dire, quefti letti ove fono, fe 
non fe ne vede veftisio alcuno? Rifpondo ; quelto 
luogo, come fi diffe, egli era tutto fpiaggia. L° 
inondazioni del mare, perchè riparate non veni» 
vano da muraglia alcuna, o da fcogli,lafciavano 
fempre in terra quantità di arene; ma quando fi 
finì di affogare, fu a° 25. di Novembre del 1343. 
in tempo della Regina Giovanna I. ed io left 
un diario manofcritto, che fi confervava nella eru= 
dita Libraria del Conte di Mifciagna, della no= 
biliffima cafa Beltrano y' dove con quella ‘lingua 
di quei tempi ermafrodita, così ne ftava quefto 
fatto notato: * Ne lo jorno de Santa Catarina 
della Rota de ifto prefente anno 1343. foo una 
tempefta così tremenna, che lo mare feo monta- 
gne d’acqua, e lo vento da le vucche de capre 
le portao in terra; e l’acqua arrivao fino ale mi. 
dietà de Monterone, taliter, che nui chè ftava- 
mo a lo Scogliufo, ci pofimo di fazzia in terra, 
credendo che foffe junto lo dia dello judizio , 

tut* 
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tutte le cafe tremare come canna, e multe ruina- 
sano, in modo che ipfa Regina plangendo fi por- 
tao fcalza nella Ecclefia di Santo Lirenzo. Nel. 
lo porto non ei reltao barca, è nave che nor 
fulfe reltata fubmerfa ; e doppo di hore otto lo 
, mare. latrone tornao allo luoco fuo, e fe portao 
un tiforo di robbe, che paffarono più di duicen- 
to milia fcuti, e laffao in terra piùdi dieci vraz- 
zi d’arena, taliter che illi che fi trovorono in 
qualche cafa, ufcirono per le fineftre, * 

In modo che vedeì chiaramente, che quelta 
tempelta portò grande arena nella fpiaggia fuddete 
ta; ed avendo coverto i fetti detti delle acque, 
non poterono più fcorrere , ma facchiate ne ven 
nero dalle iftefe arene, come fi vede ne’ torrenti, 
che, arrivando nelli lidi arenofi, dall’ ifteffe are- 
ne prefto: fucchiati fono . 

Non fi curarono poi i noftri Cittadini di apri. 
re a quell’ acque nuovi letti, perchè il Re Carlo 
I. d’ Angiò avea tolto da quefto luogo la inatu- 
razione de’ lini per renderlo abitabile ; ed amplia» 
re la Città, che in quel tempo era molta Aretta: 
ed in effetto dal tempo di quelto Re & principi» 
<Piarono a formare quefte due regioni di Porto, 
e Portanova, non effendone prima che quattro, 
che era la Forcellenfe, la Capoana, della Mon- 
tagna, e quella di Nilo: anzi con quelta tempe. 
fta i Napoletani fi videro coll’ arene  follevati 
dal mare. 

Or tutto quanto ho dato di notizia, fi pudda 
ogn’ uno con ogni faciltà offervare, e venire in 
cognizione del vero; e tanto più, quando offer 


varemo il noftro fiume, ora Sebeto. 


E per 
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E per non lafciare cola degna di notizia; alcu» 
ni de’ noftri Scrittori lafciarono regiftrato , che 
quelta fia un’ acqua miracolofa , ed in quefto mo 
do: Non erano ancora Îtati fitti gli acquedotti 
de’ noftri formali, quando fu fabbricato quelta 
Convento ; che però in effo fipativa d’ acque 
buone . S. Antonino che all’ ora vi ftanzava, 
diffe: Cavate in questo luogo, che averete acqua 
perfettiffima 3 come in fatti avvenne. Ma fi può 
ben dire, che al Santo Padre foffe ftato da Dio 
rivelito, che in quefto luogo fi confervava un ac- 
qua così preziola; effendo che in molti altri luo- 
ghi, come fi diffe, convicini, ve n° è della Reffa 
qualità e bontà. 

Ufciti per la porta di quelto Convento, vedefi 
una piazza, nella quale fta la porta maggiore della 
Chiefa, la quale fu fatta afpefe di Giacomo Cas 
pano, nobile della piazza di Nido nell’anno 13474 
ora è ftata da’ Padri modernata, come fi vede 

Preffo la porta dalla parte dell’ Evangelio, ves 
defi un curiofiffimo marmo,che prima ftava den 
tro di una cappella, che in detto luogo ftava erets 
ta; e ftimafi che foffe ftata una tabella votiva 
poftavi da un tale Francefchino Prignale nell’ an= 
no 1361. per effere fcampato due volte dalla teme 
pelta, mentre che navigava, avendo veduti gli 
altri, che feco erano nella barca, annegati:edun 
tal vecchio del quartiere diceva di aver faputo da 
i difcendenti di quefto Francefchino , che quell" 
uomo che fcarica il facco delle monete fopra di 
un tavolino avanti la morte, era il ritratto dî 
effo Francefchino, perchè in detto marmo vedelé 
fcolpita una morte coronata con due corone ; e 

H Ot 
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fotto li piedi tiene diverfe perfone con infegne 
di dignità fupreme; ed un’ uomo ;che fcarica un 
facchetto di monete, con un cartellino, che 1° 
efce di bocca, nel quale ftanno impreffe  quefte 
parole : <IBLS 
Tutti ti voglio dare fe mi lafci fcampare . 
Dalla bocca della morte efce un’ altro cartele 
lino, ove fta fritto: 
Se mì potefti dare quanto fi pote dimandare; 
Non ti pore fcampare la morte, fe ti viene la 
forte è 
Vi è ancora un’ifcrizionein perfona della mor- 
te medelima, che fta con un’ arco in mano, che 
così dice ; 
Eq sò la morte che chacci 
Sopra voi jente mondana , 
La malata, e la fana. 
Dì, e notte la percaccio, 
Non fugga neffuno in tana 
Per fcampare dal into Laczio, 
Che tutto il mondo abbraczio, 
E tutta la gente humana, 
Perche neffuno fe conforta , 
Mà prenda fpavento 
Cb eo per comandemento 
Di prendere a chi viene la Sorte è 
Siavi caftigamento 
Quefta figura di morte; 
E penft vie di fare forte 
In via di falvamento, 
Intorno al marmo fi legge, 
* Milla laude faczio a Dio Patre, ed alla SS. 
Trinitate, due volte.... fcampato , tutti der 
oro 
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foro annegati. Francifchino fui di Prignale, fece 
fare quelta memoria allo 1361. de lo mefe d° 
Agofto 14. indi&, 

Ho voluto quà riportare quelt’ iferizione, sì 
perchè il carattere non è da tutti leggibile, come 
anco per effere curioio di moftrare la favella vol. 
gare di quei tempi. 

Si entra poi nella piazza de’ ILanzieri, dove 
fi vedono molti ricchi fondachi di broccati, tele 
d’ oro, lame, merletti. di argento , ed altri ric 
chi drappi. Dicefi de’ Lanzieri,, perchè antica» 
mente vl era l’arte di coloro,, che facevano lan- 
ce per gli Soldati , che in quei tempi erano in 
ufo grande. Quefta ftrada a dirittura termina alla 
porta di Mafla ; e girando a deftra nella ftrada 
maeftra, che anco de’ Lanzieri fi dice, nella quale 
vi fono molti ricchi fondachi di tele d’ oro, di 
panni fottili, di lana foraftieri, d’opere bianchey 
di veli, e di altre merci ; per gli vicoli che a 
deftra fi vedono, vi fono molte Chiefette, e mol. 
te antiche abitazioni, dalle quali fi può conofce- 
re con che firettezza di ftrade i noftri antichi 
Napoletani abitavano. Vi è anco una piazzetta, 
nella quale vi abitavano coloro, che filano argen= 
to per lavori di drappi. 

* In un vicolo di quelta piazzetta vi è una 
Chiefetta prima detta S. Niccolò de Sciallis ,ora 
S. Marco. Il quadro ,che vi fi vede nel maggio» 
re Altare colla B. Vergine, S. Anna, e S. Marco, 
è opera di Luca Giordano . Sopra detta Chiefa 
vi è un’ Arciconfraternita intitolata di S. Maria 
della Vifitazione, la quale fta aggregata alla Come 
pagnia del, Suffraggio di Roma,ed ha grandiffime 
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Indulgenze ; ed i Fratelli di ela governano la 
Chiefa. Il quadro della Vifitazione, che in effa 
fi offerva, è del pennellodi Teodoro d’ Errico. * 

A finiftra vedefi una ftrada, che va a termina 
re nella porta del Molo piccolo ; ed in quefta 
ftrada vi è l’ arte di coloro, che filano ferri, e 
rame. 

A finiftra di detta ftrada vi fono due altre 
ftrade molto belle:nella prima vi fi fanno lavori 
di ferro, e ferrature, come anco cafse di 1 egname 
di noce: Nell’ altra fi fanno altri eferciz}, e vi 
abitano i marinari di detto Molo, che fono i 
più valorofi nel navigare colle filuche® che abbia 
la noftra Città ; e quefte due ftrade furono fatte 
in tempo del Vicerè Conte d’ Olivares. 

In quefto Molo picciolo, vi è una bella, e 
pulita Chiefa, eretta dalla Comunità de’ marina» 
ri; fotto il titolo di S. Maria di Porto Salvo» 
ed è da faperfi per curiofità, che dalle mogli 
delli marinari, che in quefto luogo abitano, u 
mantiene 1° ufo antico di veftire alla greca: in 
mode che il Cardinal Caracciolo di buona me- 
moria , avendo fatta fare la ftatua di argento di S. 
Candida , volle che foffe ftata fatta nelle veli, 
come quelle donne del Molo picciolo, quando 
vanno fuori di cafa. 

Or feguitando la giornata per la ftrada -mae- 
fra, fi entra in una piazza, detta il Majo di 
Porto , perchè quì ‘anticamente nel primo di 
Maggio Yi: «faceva und fefta, apparandoli tutta 
di fiori ‘di gineftra , che ag a noftri tempi fi 
chiamano fiori di Majo;e vi fi pi:ntava un lun- 
go arbore di nave, e nella pa vi fi attaccavano 

di- 
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diverfi premj, ed erano di coloro, che a forza 
di braccia e deftrezza, vi falivano : e quefto gio- 
co, anche a’ tempi noftri ritiene il ‘nome di 
Majo. In quefta ftrada a finitra, fi vedono le 
botteghe di coloro, che fanno centurini, e pen- 
denti per le fpade, ed altre armi, e chiamafi la 
ftrada de’ Centurinari; e per dirla colla voce na« 
ftrale, de' Rrigniturali. Segue appreffo la famofa 
piazza di Porto: dicefi di Porto,, perchè antica» 
mente ci arrivava il porto, che dicevafi di Mezzo; 
perchè flava fra il Molo picciolo, ed il grande. 
In quefta piazza vendefi quanto puol’ effer di ne 
ceffario all’ umano mantenimento. A. finiBfra di 
quefta gran piazza, vedefi un vico, che termina 
alla porta detta della Calce : dicefi di quefto 
nome, perchè fuor di quefta vedeli un luogo do+ 
ve fi fcarrica, e fi vegde la calce, che fi fa nele 
la riviera della Città di Vico, e luoghi a quelta 
convicini: e più avariti vedtefi un’ altro vico, 
che termina ad un’ altra porta anticamente detta 
de’ Greci, perchè quivi abitavano i mercatanti 
di quefta nazione : pofcia fig diffe , porta dell’ Og- 
lio, perchè avanti di quefta sbarcavano gli ogli, 
che venivano dalla Provincia di Otranto, di Ca 
labria , ed altri: fi diffe pofcia del Mandracchio, 
perchè in quefto luogo sbarcavano le vaccine Mo 
particolarmente le noftre vitelle, che venivano 
dalla Città di Sorrento ,e da altri paeli a quefto 
convicini; ora fuori di quelta porta fi vendono 
abiti vecchi,e quel’ arte fta quà trafportata dal. 
la contrada, come fi diffe, di S. Gennaro, che 
dicevafi a fpoglia morti, perchè vendevano le fpo= 
glie di coloro, che morivano negli Ofpedali . 
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Nella piazza poi di Porto, dirimpetto a quer 
fto vicolo , vedefi una flmofa fontana, detta del 
Gufo, 0 Coccovaja :quefta fu fatta nell’anno 1545» 

er Llaliane di D. Pietro di Toledo Vicerè , e |’ 
opera fu del noftro Gio: di Nola. Vi erano bel 
lifime ftatue di Deità giacentiin alcuni antri del 
monte, che vi flanel mezzo; ma ‘nell’anno 1647, 
nel tempo de’ rumori popolari alenne furono gua» 
fte (dal cannone, ed ‘altre tolte ‘via: quefte che 
ora vi fi vedono; fono rimediate alla buona; e 
uefta fontana non folo fu fatta per commodità 
de’ Cittadini, ma. per gli legni bifognofi d° ac» 
qua, che venivano nel porto di mezzo. A deltra 
di quefta Fontana, vedefi un vicolo, per lo qua- 
le fi va nel luogo dove fi lavorano le corde di 
bodello per fonare.. Più avanti dalla fteffa parte, 
vedefi il fondaco , detto del Cetrangolo, per una 
pianta di aranci; che .in effo fi vedeva. quefto 
viene abitato da Marinari, e le loro donne in 
quefto luogo lavoravano de’ bottoni. di argento ; 
e quefto fondaco contiene diverfi vicoli. 

Paffato queto; vedefi la. belliffima Rrada detta 
dell Olmo. Uno tra noftri Scrittori ne avvifa, 
che quelta nominat fi deve, piazza dell’ Ormo, 
che è lo fteffo, che dir, Piazza del Porto, effen- 
do che quefto nella greca favella ; Ormo f dice; 
e lo ricava dali’ effervi ftato il porto vicino, che 
ftava a Seggio di Porto. Con buona Moshi di 
chi )° ha fcritto,a me non piace, perchè ciò non 
fi fcorge vero;mentre quefta nè meno era ftrada, 
quando in tempo de’. Greci; il porto ftava dov 
è ora il Seggio; ma fu eretta in tempo degli 
Angioini , quando ftabilirono il porto, detto di 

meze 
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mezzo : dal qual tempo fempre è ftato chiamato 
Porto ,.e non Ormo; oltre che quelta ftrada è 
differente dalla piazza, detta di Porto, come per 
prima fi vide. ‘Alcuni vogliono, che aveffe ot- 
tenuto quefto nome da un’ Olmo, che vi ftava 
piantato, dove da’ Mercatanti, che vi abitavano, 
fi appendevano le moftre delle loro mercatanzie, 
che vender volevano , e che confervavano nella 
Dogana, che quì ftava. Altri vogliono, ed\ a me 
pare più probabile, che foffe detta d° Olmi, per- 
chè quì abitavano i Mercatanti della Città d’ 
Olmi, che vendevano tele, che fin’ ora da noi 
fi dicono tele d’ Olmi: oggi più non vi fi ven» 
dono, ma a finiftra altre botteghe non vi fono, 
che de’ maeftri, che fanno fpade, ed a deltrabot- 
teghe, che vendono roba di bombace. 

In quefta ftrada fi univano i Mercatanti ne 
giorni ftabiliti a trattare i loro negozj, e la loro 
losgia fava fituata dirimpetto la Dogana, come 
fi dirà ; poi per molte turbolenze accadute nella 
Città, ‘e particolarmente nel governo di D. Pie- 
tto di Toledo, quelta ftrada venne travagliata dal 
cannone del Caftel nuovo , onde i negozianti trase 
ferirono la loro ftanza nl luogo fopradetto, no» 
minato 1 Banchi nuovi. 

A finiftra vedefi la Chiefa, e Confervatorio del» 
le figlinole dette, di Santa Maria di Vifitapoveri. 
Dove è appunto la Chiefa , ivi era l’ antico fon» 
daco Regio , o Dogana: come fi convertiffe poi 
in quelta Chiefa, è da faperfi, che alcuni ragaz 
zi di quefta ftrada. affiffero in un muro una care 
ta, dove ftava impreffa 1° Immagine della Vere 
gine , € da quanti paffavano chiedevano 1’ elemo» 
4 fina 
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fina per accendervila lampina .Vi pafsò un’ uom 
da bene del quartiere, vechio e ricco, chiama» 
to Silveftro Tizzano ; con una’ puerile, ma pia- 
importunità li chiefero 1’ elemofina..-Meffer Silve 
ftro l’ ebbe a rifpondere, dicendo loro, che trop- 
po faftidiofi fi rendevano 2 chi paffava . I ragaz» 
zi rifpofero, che quefto facevano, perchè avevano 
in penfiero di fare un quadro in pittura,e di buo» 
na mano in onor della Vergine, e collocarlo dove 
ftava l’ Immagine di carta, e però così fi affati. 
cavano; e tanto più,che avevano accumulati col- 
le lintofine alcuni quadrini ; ». Silveftro conofciuta 
la femplicità di quei ragazzi , li diffe: purche vi 
quietate ; fatevi fare il quadro da chi volete ; che 
io lo pagherò , e darovvi quel che vi farà dibi» 
fogno ; allegri. oltre modo per quelta defiderata 
promella, andarono da Gio: Antonio d° Amato, 
ftimatiffimo noftro dipintore, che avea ftudiato 
nelle maniere di Tiziano, e del Correggio, in 
modo che molte .tavole di fuo pennello in quello 
flile , fon paffate per opere di così gran maeftri; 
e fi fecero fare il quadro, dove fu efpreffa | la Ver. 
gine, col fuo Figliuolo in feno. Terminata , che 
fu per gratitudine, nell’ anno 1571. la colloca- 
rono in unavolta «della cafa dello fteffo Silveftro . 
La Vergine Santif flima , in riguardo, credo, 
dell'innocenza di que’ ragazzi, e della bontà di 
Silvetro, impetrò molte grazie dal fuo Figlio 
Gesù a pro de’ No rpoletani ; che con -divozione que= 
fla S. Immagine a venerar fi portavano, Crebbe- 
ro a tanto | elemofine, che fi comprò una ca- 
fa , nella quale adattarono una. picciola Cappella 
per lo. facrificio della Santa Mefla; e vi formaro» 
ne 
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no, una Maeftria eligenda da' Complatear). Cre- 
fcendo via più le limofine, fi rifolfero i maeftri 
di ampliar la Chiefa; cd a tal’ effetto compraro= 
no alcune cafe dal Moniftero della Maddalena. Ma 
riufcendo la nuova ampliazione anche incapace al 
concorfo de’ divoti , comprarono la vecchia Do» 
gana : ed è da faperlì, che in quefto luogo flava 
} antico Arfenale, ed a quefto attaccato il Regio 
SOS NC; Anluale fuddetto fu paffato nel luo- 

, che nella fesuente giornata fi vedrà ; e di 
dA fuolo parce ne fu ‘conceduto a diverfi par» 
ticolari, e parte fu impiegato falla Regia Came- 
ra per edificarvi la. nuova Dogana più vicina al 
mare: reftò la vecchia, e fu cemprata dalli Mae. 
ftri ; ed avendola adattata in forma di Chiefa, 
nell anno 1599. vi collocarono la miracolofa Im. 
magine. Con quefta nuova Chiefa crebbe la di. 
vozione ; e colla divozione l’elemofina, a fegno 
che 1 più Governadori duienpiRaoo d’ impiegarla 
in qualche opera , che alla Vergine accetta più 
foffe. Nell'anno 1601. fu la noftra Città trava- 
gliata da qualche miferia ,, e particolarmente dal- 
la careftia; in modo che la povertà, e la fame 
violentavano molte donzelle ad accattare con pe» 
ricolo di perdere la pudicizia: quefio diè motivo 
alli Governadori di effettuare il diloro divoto de. 
fiderio ; ftimando effer grato alla Vergine purifa 
fima il confervar la purità in tante donzelle: che 

erò fabbricate prefto alcune commode abitazioni 
preffo la Chiefa, raccolfero molte di quefte pove- 
re donzelle; e nell’anno 1604. ve le racchiufero: 
e perchè a buon volere, grazia dal Cielo non 
manca, la pietà de’ Napoletani concorfe con lar= 
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she fovvenzioni al mantenimento di quefta ope» 
ra, e fra gli altrà Giufeppe Vernaglia, uomo co- 
sì ricco de’ beni ereditarj, come di erudito fape- 
re, che unì con ifpefa grande una libreria, che 
ne’ fuoi tempi per la fceltezza de libri, fu ftima- 
ta delle più famofe d’Italia. Quefti paffando a 
miglior vita nell’anno 1614., lafciò quefto luogo 
erede del fuo avere, che fi valutava cento mila 
fcudi. 

Queita Chiefa e Cafa , ne’ tempi dell’ ultime 
mozioni popolari, fi mandarono giù dal cannone 
del Caftelouovo , con altri edific} di quefta ftra- 
da: perloche le povere figliuole furono trafporta= 
te nella cafa del Vernaglia, fita nella contrada 
della Pignafecca, come appreffo fi vedrà, ed ivi 
ftiedero, finche la Chiefa, e Cafà furono riedi fi- 


cate iri quefto luogo, come fi vede, alla moder- 


ha: effendo, che prima la Chiefa manteneva la 


forma antica della Dogana. Quefta cafa ha oggi 
mutata forma di governo , e và fovvenuta dagli 
Officiali delle Galere. 

Nel lato di quefta Chiefa, dalla parte finiftra, 
vi è una firada; per la quale fi và alla nuova 
Dogana: ed in quefta Rrada vi è qualche cofa di 
curiofo ; e per prima, a deftra fi vedono le ve- 
ftisia degli archi del già detto antico Fondaco 
Regio: a finiftra vedefi un vicolo, che và alla 
porta del mare, detta de’ Pulci, perchè preffo di 
quefta vi era l’ abitazione di quella Famiglia 
Pulce. 

Più avanti, da quefta ifteffa mano, vedefi la 
Chiefa dedicata al gloriolo S. Niccolò di Bari: 
diceli di Bari, perchè in quefta Città della Pu- 

glia 
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glia vi fi conferva il fuo miracolofo Corpo: fii 
dice anco Chiefa di S. Niccolò della Garità, ed 
ebbe la fondazione; come fegue . 

Carlo III. Re di Napoli fece ingratamente mo 
rite la Regina Giovanna Î. la morte della qua. 
le fu ntalamente fentita da’ Napoletani ; e però fe 
ne vedeva efpreffione di dolore: il Re politico , 
cercò di divertire gli animi appaffionati con fa 
fte, e giuochi d’armi per più giorni nella flrada 
delle Corregge, iftituendo ancora l’ ordine de” 
Cavalieri della Nave, cioè della Nave d’ Argo; 
per animare i Cavalieri, che a queft’ordine am. 
mefli venivano , ‘ad imitare il Greco Giafone; 
che con i fuoi compagni, il primo fu a porre 
nel mare la nave per andare alla conquifta del 
Vello d’oro : fpiegavano quefti per infegna nella 
fopravefte una nave con le onde fotto di a argento, 
e nel mezzo di detta nave vi fi vedeva un’ albero 
con una palla nella cima, e su la palla una Cra» 
ce, nel niezzo di quel albero una antenna, comé 
in marmo fi vedono fcolpite nella fepoltura; € 
Cappella di' Petraccorie Caracciolo, che ftan fitua» 
te preffo Ie fcale del magolor Altafe della Catte= 
drale, dalla parte dell’ Epiftola: e di Tommafo 
Boccapianola fituati nella fteffa Cattedrale preffo 
la porta della Chiefa di .S. Reftituta, ed altri. 
Avendo iftituiti ci ‘ordine; volle darli Protet= 
tore S. Niccolò di Bari s ed a tale effetto preffo 
la Marina fondò una Chiefa, ed al detto Santo 
la dedicò; ed il luogo fu non molto lontana dal 
Torrione maggiore del Caftelnuovo, che suarda 
il molo: ed in queta Chiefa i ioni fudderti 
ricevevano l’ abito, e facevano li’ loro fpirituali 

efere 
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efercizj: e quefta fondazione fu:circa gli anni 1381. 
la dotò ancora di molte rendite. 

Nell’ anno pofcia 1425.1a Regina Giovanna IL 
l’ampliòd,e 1° accrebbe la dote ; e perchè era qua» 
fi dismeffo l’ordine della nave, vi fondò unOf. 
pedale per glî poveri marinari infermi; e volle, 
che foffe covernato da due nobili del Seggio di 
Porto, e da otto Cittadini; affegnando l’Ottine, 
dalle quali eligger fi doveano. 

Nell'anno pofcia 1527. fu la Chiefa predetta 
diroccata per ordine del Vicerè D. Pietro di To- 
ledo , coll’ occafione di ampliare la piazza del Ca= 
ftello, ed a fpefe Regie, affieme .con lo Spedale 
fu riedificata, dove al prefente fi vede: ed in que: 
fto Spedale fervì per molto tempo Maria France» 
fca Longo, che poi fondò I° Ofpedale degl’ Incu- 
rabili, come fi diffe. Ora per effere mancate le 
rendite, fta dismeffo. La Chiefa fta ben gover. 
nata; ed effendo ftata, per opera de’ Governato- 
ri, S. Niccolò ammeffo per protettore della Cit- 
tà, per le continue grazie, che a fua interceffio» 
ne alla giornata riceve, la ftatua che fu fatta di 
argento col modello del Cavalier Cofimo, fi con. 
ferva nel noftro S. Teforo ;e nel fuo giorno na. 
talizio, con folenniffima proceffione , fi porta in 
quefta Chiefa; e viene affociata a gara dagli abi. 
tanti di quella Ottina, alla quale tocca in forte. 
La Chiefa fta al pofibile modernata , ed abbelli» 
ta con iftucchi dorati, e dipinture del Benafca. 

Paffata quefta Chiefa, dalla ftefa mano vedefi 
un vicolo, per lo quale fi va alla confervazione 
«elle farine. Quefto luogo fu fatto a fpefe della 
Città per confervare.i grani, che fi fan macina» 

ve 
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re ne’ molini fuor di Napoit, e vi fi riceve il 
frumento, che vien per mare. 

A deftra vedefi la piazza, e la Regia nuova 
Dogana degna di effer veduta, come edificio be= 
ne “ytefo e magnifico, per l’ampiezza degli 
atr], che vi fono, e per la quantità de’ magaze 
zini per commodità de’ Mercatauti. Quelta fu 
fondata in quelto luogo , che, come fi dille, era 
il vecchio A:fenale, nell’anno 1578. resnando 
il Monarca Filippo Il. ellendo Vicerè il Mare 
chefe di Montejar D. Innico de Mendozza: fu 
pofcia nell’anno 1647. coll’ occafione de’ rumori 
popolati, in gran parte rovinata dal cannone del 
Caftello : fuini i tumulti, fu rifatta nel modo , 
nel quale fi vede. 

Nella piazza di quefta vi è una belliffima fon» 
tana di marmo ricca di belle ftatue ; ma fono ane 
date a male, coli’ occafione della guerra + e ques 
fta fu fitta a fpefe della Regia Camera . 

In quefta piazza, dalla parte del Caftello, vî 
fi vedono alcuni archi, che prima fervivano per 
magazzini de’ Mercatanti, ora vi fta collocato l’ 
Arrtendamento del Tab cco, che va fotto nome 
di Jus prohibendi. Quefto fa impofto dal Conte 
di Ounatte e fi affittò per 18. mila fcudi, ora è 
alcefo l affitto a 400. mila e più feudi , vip = quefto 
fu dal Conte prognofticar o, dicendo quefto ha da 
crefcer molto, perchè vien fondato ful vizio: e 
veramente è così, perchè molti lafcian di com- 
prar pane per comprar tabacco. La provida cura 
del nojiro Sovrano Ferdinando IV. dun quejto 
avrendamento nel 1780. ed oggi fi gode piena Lia 
berà nel venderlo, e dè modo di vivere a centi= 
uaja di perfone. Nela 
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Nella riva poi del molo vi fi vede una Chie. 

fetta intitolata S. Maria del Piliero, fabbricata 
da’ marinari, che in quefto luogo abitano, e bar- 
chesgiano , (lè ora ridotta all'ultima pulitezza,; 
e nel maggior altare wi fi vedono due colonne di 
verde antico affai belle. 
, Continuando il cammino da S. Maria di Vi. 
fita Poveri verfo la piazza del Caftelnuovo, a fi 
niftra vedefi una porta, fopra della quale ftanno 
l’ armi Aragonefi: quelta era la porta dell’Arfe 
nal vecchio, dalla parte di terra, perchè dalla 
parte del mare ftava svadato per commodità de’ 
legni, che fi avevano a varare : fu disfatta come 
fi diffe, nell’ anno 1578. e per queta porta fi 
Va in una ftrada popolata di commodiffime abi» 
tazioni, e di magazzini, dove £i vende il Sale, 
che chiamati vensono la Dogana del Sale. 

Dirimpetto a quefta porta vedeli la Rua Cata. 
lana, cioè, ftrada de’ Catalani .. Vien detta con 
quefta voce francefe Rua, perchè la Regina Giovanna 
I. Francefe, per introdur negozj nella Città, vi intro» 
duffe diverfi mercatanti foraltieri, affegnando ad 
ogni nazione la fua ftrada: alli Catalani affegnò 
quefta ; alli Francefì quella prefo S. Eligio, e fi 
diffe, Rua Francefe; quella, dove è ora la Sella= 
ria, alli Tofcani , € fu chiamata Rua Tofcana; 
alli Provenzali preffo il Regio Palazzo, che ven- 
ne nominata Rua de’ Provenzali ; e ad altre na- 
zioni, come fi vide. Per quefta ftrada c° incam» 
minaremo : quefta un tempo era una delle più 
belle, e popolate ftrade, non dico di Napoli, ma 
dell’Italia; effendo che in quelte altre arti non vi 
erano ,. che per provvedere il capo, ed il piede 

uma» 
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umano, fe dalla parte finira altse botteghe non 
vi erano, che di Scarpari, dalla deftra tutte di 
Cappellerìe ; ed era tanto il numero sche le bot= 
teghe fi appiggionavano a cariffimo prezzo. In 
tempo poi della guerra popolare cominciarono 
quefte arti a paffare altrove, La pefte poi la fpo- 
polò affatto, in modo che, per non effere abita= 
te, rovinarono molte cafe. Oggi è principiata a 
rifarfi. ù | 

Quelta ftrada ha molti vicoli; a finiftra ve n° 
è uno, nel quale altri lavori non vi fi facevano , 
che di fugheri per agghiacciare l’ acque, ed 1 vi» 
ni. A deftra vedefi una Chiefa detta S. Maria 
dell’ incoronatella, oggi una delle Chiefe Parroc= 
chiali iftituite dal Cardinal Alfonfo Gefualdo . Fu 
quelta fondata nell’anno 1400. dalla Famiglia 
Serguidone, e poi il Jus padronato pafsò alla Fa» 
miglia Griffa, nobile del Seggio di Porto : effen- 
do poi quafi rovinata , fu rifatta dalla pietà del 
Conte di Benevento , Vicerè. 

Preffo di quefta vi è un vicolo, detto de’ Cal. 
derai, perchè altro non vi fi lavora; che vafi di 
rame. 

Più avanti dalla feffa-parte vi è un'altro vi- 
co, che per effere ftato aperto da quefta parte, 
vien detto, vico nuovo. Quivi altro non fi la» 
vora, che di baulli di corame, e di chiodi di ot- 
tone per adornarli : ora quell’ arte è ufcita fuori 
nella trada macftra. L'ultima poi è detta del 
Cerriglio, della quale fe ne diede notizia nel 
principio di quelta giornata. Nel fine di quefta 
ftrada , vi fono due falite, una di fcaloni di pie» 
tra, che va nella ftrada maeltra dirimpetto la 

Chies 
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Chiefa di S. Giufeppe ; l’altra per commodità del 
le Carozze, che va avanti alla Chiela dell’ Ofpe- 
daletto, perchè non vadano al piano della ftrada 
fuddetta, ne darò notizia nella feguente giornata. 
,Tirando per lo vicolo dietro la Chiefa di S. 
Giufeppe, dove è l’arte di coloro, che accomo- 
dano, ed emendano calzette di feta, ed anco ne 
vendono ufate, fi può tornare negli alberghi. 
Mi fono alquanto trattenuto nelle notizie delle 
piazze, e ftrade dell’ antica Città, perchè fon de- 
gne di effer vedute, ed offervate, non effendoci 
Città ia Italia, che abbia tante ftrade, con tan- 
te arti differenti, e così unite: in modo che in 
quefti quartieri di continuo fi vede una ricchifi- 
ma fiera di ogni cofa, che fi può defiderare per 
la commodità umana;e fe non vi foffe uno bag» 
siano luffo, che non sa appetire roba, che non 
è pellegrina, non averia la noftra Città bifogno 
delie foraftiere , 
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ANNOTAZIONI. 


o fieno Emendazioni su la Giornata Quarta. 


Ella pag. 23. fi aggiugne per foddisfare al 

genio , e alla curiofità de’ Signori Antiqua- 
r): che rifacendofi alcuni edificj ful pendìo dietra 
la Chiefa de’ Ss. Cosmo, e Damiano, fi fcovrì 
una ifcrizione greca, da cui fi venne in cognie 
zione della Fratrìa degli Eumelidi , ignota in que- 
fta noftra Città di Napoli. Di quefta iferizione 
furono mandate le copie così in Francia, come 
in varj luogi d’ Italia. Ella però fu allogata nell’ 
alto del portone delle cafe de’ Sig. Amendola , 
perchè ftaffe meno foggetta ad effer rubata. Ed è 
la feguenaei 

T. KAAOTPNIOZ 
fic DHAIA 
TAXPEIZMATA KAI THN 
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#HN KAITA ESQ TOT APOPEYTHPIOY 
TH IAIA AAINANH ®PHTOPZI 
MANKAEIAQN | 
Il noftro Profeffore Regale di lingua greca così 
l’ha tradotta; 
C. Calpurnius 
Felix 
Unguenta © t0. 
Gum © exteriora Aporeuterii 
propria pecunia fretoribus Panclidarum. 

La fola voce «Agoreuterii, perchè nuova, fem 
bra ofcura, ma analogicamente fi comprende , ch' 
era un luogo, ove pubblicamente le caufe fi pe- 
roravano. I Nel 


120 
I Nella pas. 120. pretende il Celano ,'che quel 
fiume , il quale oggi corre per lo ponte della Mad. 
dalena, non fia l'antico Sebeto ; perchè farebbe 
ftato troppo lontano dall’ antica Città di Napoli ; 
éffendo ufo di tutti. gli antichi fabbricare le GC. 
tà preffo i fiumi, che oUule coltesgiavano , 0 le 
paffavano per MEZzo è 
Ma quel to non è baftevole-a convincere tutti 
lt altri Scrittori, i quali difendono il contrario, 
ed a ifavore del Sebeto .. L'antica: Capua. era tre 
miglia diftante dal fiume Volturno, come  attelta 
Antonio Pediando., chiofando Cicerone nel dib. 3. 
contro Verre , ove per elempio di antica forma» 
la di parlare latino, reca quelte parole: Verus fo» 
cutio eft.,. eminùs ef Wolturnus Capud tria. miliia 
paffuum » e fra quefto fpazio di tre miglia fu il 
conflitto tra Capuani, e Romani, come narra Li. 
vio nel lib, 36. Lwci&s Fulvius Flaccus Legatus 
cum fociali equitatu conflitit è. regione Volturni 
amnis. Lo fteffo viene fonfermato dall’ itinerario 
Peutifgerò , in ‘cui fi | deferive. la lontananza 
dell’ antica Capua’ effene-Mtatà «di tre miglià da Ca- 
filino, che era {ul fiàme Volturno, su di cui fu 
dipoi ‘edificata. la‘inuova (Capua nell’anno. di no= 
ftra falute 856. effendo ftata |’ antica ‘incenerità 
da Saraceni nell’ anno 841. patita | il fentimento 
di Herchemperto, dell’ /Aonimo Caffinenfe , e di 
Leone Oftienfe nella {pa Cronaca al cap. 30. del 
lib. 1. Lando Comes, kt. Landolfus KPi/copus cum 
ceteris propingquis fuis apud pontem. illum Cafuli 
ty ficut (bodiegue cernitur, conftruxerunt anno Do= 


mini oClingente/imo quinquapefimofexto» e fu chia- 
mata Capua nuova. 


Co- 
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Così Nola fu diffante dal fiume Clanio : Ni: 
cera” dal “fitime Sarno; 1’ antica Galazia, lontana 
d.l Volturno, e dal Clanio: Così Telefa' dal-fiu= 
me Sabato, ed altre confimili , non fola lamente qui 
nell’ Italia, e Sicilia in tempo'c egli antichi Gres 


ci, ‘ima fiella fteffa Grecia co'à nell ACaja' se nel 
agg Sicione lontaniMfima dal: fiàme Afo- 
po ; Tegea dal fiîme Furoti, ed sii afre È nt 


tà lena: veruno fiume affatto, come Cillene; Ci. 
pariffo ; Mefferia, è ‘Piddurò, ed altre‘innimera» 
bili. Adunque che mai ‘potrà fperarfi per 'difen- 
dere l’ opinione del'Cdlanò , anche fe il fiime Se- 
beto foffe fato IBAta rito dalla Città" di Naro» 
Ri; ‘o pure hon vi Foe Ratò affatto îl Sebetò me- 
delimo.; o veruno altiro! ffume ? 

Nella pag. 124. crede il Canonico Celano; che 
acqua nel pozzo di Si Pietto Martire fia ‘quel 
la dell’ antico ppt ivi dipoî' affogato dall’ 
alluvione del mefe di Novembre dell’anno 1343. 
meritre trovavalì in Napoli. Meffer Francefco Pe- 
trarca ; ed ingombrato il fidme' da’ monti di are- 
ne, perdette Ti fua corrente; ma di grazia, fe il 
PRES reftò ‘affogato come mai dopo DEI profegui- 
to a darne acqua in tanta copia fino a’ tempi 
noftri, che importa il corfo di quattro ifecoli, è 
più ? Se ffin'‘dall’ ario ‘1343. fi otturò la forger, 
te, fin dà quel punito avrebbe dovuto in tutto - 
e per tutto ‘mancare !1° cqua + 0 effendofi ‘impe- 
dito: il fuocammino; e non giàla forgente , avreb- 
be dovuto crefcere, ed alZatG in maniera s che 
sboccando fuora ‘da’ labbri del pozzo, allagato avreb= 
be non folamente 1 ‘luoghi convicini, ‘ma tutta 
V intiera. Città dall’uno all’ altro Capo ; fiecome 

i. 2 ac 
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Sile preffo S. Catterina a Formello, ove fi of. 
ferva, che alle volte effendo fovrabbondante neglì 
aquedotti,fuole ufcirne fuora delle foffe ancorche 
otturate da pefantiffimi marmi , che le cuovrono 
a guifa di fepolture. 

Non effendo dunque finora accaduto .nè 1’ uno, 
nè l’ altro, non può foftenerfì a. patto veruno ; 
che l acqua di S. Pietro Martire fia quella dell’ 
antico Sebeto. Oltredicchè , ficcome 1’ acqua, che 
provede tutti i pozzi, e formali della Città , na- 
ice. da quel luogo chiamato La Preziofa ye corre 
all’ altro, che diceli La Polla, dove incontran- 
golfi impetuofamente al. gran faffo , che Ja divide 
in due rami, l’ uno de’ quali fcoverto, fe ne 
corre al mare vicine, e: paffa per lo Ponte della 
Maddalena j 1’ altro ramo coverto, e chiufo ne’ 
formali ; fen corre per tutta Napoli;chi non com» 
prende, che quefto fia. lo fteffo fiume, il quale 
ne’ vetufti antichi fecoli, fano, e falvo, tutto in- 
tiero correa per la Città nel fuo letto fcoverto, 
e di poi andava a far capo in qualche luogo del 
vicinò mare ? Quando dipoi cominciò a bafolarfi, 
ed abbellirfi Ja Città, per poterne rinchiudere il 
fiume con proporzione negli aquedotti fotterranei, 
fu d’ uopo dividerlo in. due rami, l’ unb fcover- 
to, verlo al mare, che oggi conferva l’ antico 
nome di Sebeto, ma molto piccolo in confronto 
deli” antico ; perciò defcrivendolo Giovanni Boc- 
caccio , diffe: Minuit fua prafentià famam : L° 
altro ramo, dice lo fteffo Autore ;* per occul- 
ti canali fabbricatigli da’ Napoletani, fe ne va 
nafcofto a provvederne i loro formali; * Quelto 
adunque è l’ antico Sebeto, e non già quell’ ac» 
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qua, che fi attigne dal pozzo, ch’ è nel Mani- 
ftero di S. Pietro Martire, la quale, a differenza 
di tutti 1 pozzì convicini , che danno acque gra= 
wiffime, e falimaftre , quella di S. Pietro Marti» 
re è chiara, come un criftallo, leggieriffima, 
perchè fu trovata per puro miracolo , allora quan- 
do verfo 1’ anno 1440. trovandofi Priore in quel 
Moniftero il gloriofo S. Antonino,che dipoi nel- 
l' anno 1446. per comando efpreflo del Pontefice 
Eugenio IV. dovette accettare 1° Arcivefcovato 
di Firenze ; e lagnandofi i fuoi Religiofi, che 
non aveano acqua buona per bevere,egli il San- 
to comandò, che cavato aveffero in quel luogo, 
ove fi vede il pozzo fopra di un pilaftro. 
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PER GLI SIGNORI FORASTIERI, 
RACCOLTE DAL CANONICO 


CARLO CELANO 
NAPO LET AN Oa 
Divife in Dieci Giornate, 
In ogni una delle quali fi affegnano le Strade 
per dove affi a camminare ; 
O VA RITA EDIZIONE 
In cui fi è aggiunto tutto ciò, che fi è di nuova 
fatto in Napoli ne’ noftri tempi, e colla con- 
rezza delle Regali Ville alla Città adja- 


centi,con in fine, un riftretto della Vita 
dell’ Autore . 


GIORNATA QUINTA. 
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NvA:-cP. OLI MDECXCII. 
A spese di SALVATORE PALERMO . 


Dal medesimo si vendono nel Corridojo del S.R.C. e nel 
vico nuovo a S. Biagio de' Librai dirimpetto al Pa- 
lazzo del Principe della Riccia. 


Con licenza de Superiori è 
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GIORNATA QUINTA, 


Nella quale fi camminerà per le feguenti ftrade © 
dalle folite pofate entrati nella firada Toledo 
werfo del Palazzo Regio , fi fcenderà, per dene 
sro il Convento, e Chiefa di S. Tommafo, alla 
ftrada del Convento dell’ Ofpedaletto y fi tirerà 
verfo il Caftelnuovo; da quelto al Molo, dal 
Molo all’ Arfenale ; dall’ Arfenale 0 Darfena, 
falendo alla ftrada detta di S. Lucia, vedraffi 
i! Caffel dell’ Uovo. Da quefto, per la ftrada 
preffo S. Maria della Catena, ft potrà andare 
a Pizzofalcone, e pofcia calare per S. Maria 
degli Angioti alla piazza del Real Palazzo, 
e da quelta, per la ftrada Toledo, tornare nel 
luogo donde fi è partito . 


ug D eccoci nella Quinta Giornata , nella 
È » quale fi vedrà una parte della Città , 
E % che chiamar fi può nuova ; effendo che 
Mx? |’ abitazioni fon tutte ftate fatte dal 
tempo del noftro grande Imperadore Car 
lo V. a quelta parte;e veramente fi rendono de- 
gne di effere vedute, per effere tutte commode , 
deliziofe per lo fito, per effere architettate alla 
moderna , e per la frequenza del popolo . 

Si fuppone, come nell’ altre giornate, che i 
Signori Foreftieri abbiano a principiare dalle po= 
fate, che ftanno alla ftrada dirimpetto al palaz- 
zo della Nunziatura Appoftolica . Ufciti dunque 
nella gran ftrada di Toledo, prendendo il came 
mino a finiftra verfo il Regio Palazzo, dall’ una 
mano, e dall’ altra vi troveranno belliffime abi- 
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tazioni palaziate, tutte quafi di un’ ifteffa altez- 
za; e fra quefte, a man deftra un famofo palaze 
zo con una Chiefa dentro, che intitolata viene 
del Monte de’ Poveri vergosnofi. Ebbe quefto la 
fua fondazione dalla Congregazione detta de’ No- 
bili, fondata dentro la Cafa Profeffa,detta il Ge- 
sù nuovo, de’ Padri della Compagnia; e la fon 
dazione fu in quefto modo: circa gli ‘anni 1690. 
 effendo in Napoli una gran careftia, fi andava da 
quei buoni Fratelli, quando fi congregavano, col 
cappello ricercando qualche limgliak per fot ibvre- 
re in quelle correnti calamità qualche povero, 

che fi vergognava di accattare ; conofcendofi queft” 
opera neceffaria , la pietà di alcuni degl’ iftefi 

Fratelli, per sflabilirla, fece che alcuno di efil 
contribuiffe qualche fomma di denaro per ciafche- 
duno,e fecero un capito ile di quattro mila feudi, 
con obbii ligo, che i frutti fi aveffero dovuti folo 

impiegare alla fovvenzione de’ Poveri vergognofi. 
Pafsò pofcia a miglior vita Gio: Antonio Bor- 
relli noftro divotiflimo Cittadino, e fratello an- 
tico della fteffa Congregazione, e lafciò erede del 
fuo avere, che afcendeva alla fomma di cento» 
mila fcudi , quefto Monte,con obbligo d’ impie» 
gare 1 frutti alla fteffa opera. Con° ‘quella eredità, 
e con altri legati pii ricevuti, vollero gl' iftellì 
Fratelli edificate una Chiefa , col titolo del Monte 
de’ Poveri vergosnofi ; che però nell’anno 1614. 
comprarono quelta cala, che fu del Prefidente de 
Curtis , che ftava efpolta venale, per docati 17. 
i , e vi edificarono, dalla parte del giardino, 
la Chiefa, col difegno e modello di Bartolom- 
meo Picchiatti ; ed il rimanente del palazzo 1’ 
appigg gionavano . Nell’ 


Giornata Quinta $ 

Nell'anno pofcia infiuftiffimo 1656. fu la no- 
ftra povera Città ( ingannata dalla propria fidan- 
za ) affaffinata da una fieriffima pefte, che ‘in foli 
fei melì mietè, con orrore da non poterfì fcrive- 
re, fe non da chi l’ ha veduto ( come io ) quat- 
trocento cinquantagnattro mila perfone , per lo 
‘computo, che in queltempo fi potè fare alla groffa. 

Non vi era più luogo da feppellire, nè chi 
feppelliffe ; videro quefti occhi miei quefta ftrada 
di Toledo, dove io abitava, così laftricata di cada» 
veri, che qualche carozza , che andava in Palaze 
zo, non poteva camminare , fe non fopra carne 
battezzata. Non poffo dilungarmi nel delcrivere 
quefta tragedia , perchè far non lo poffo fenzala» 

rime . 

E’ da faperfi, che fotto di quefta ftrada vi è 
un condotto, o chiavicone così ampio e lato, 
che adagiatamente camminar vi potrebbe una ca» 
rozza per grande che foffe; e quefto principia 
dalla Pignalecca preffo la porta Medina ,che prima 
chiamata veniva, il Pertugio.( come fi dirà ) e 
va a terminare alla Chiefa della. Vittoria, fita 
fuori la porta di Chiaja, dove dicefi ‘il Chia» 
tamone . In quelto chiavicone entrano quafi tutte 
le acque piovane, che fcendono dal monte di S, 
Martino . 

Ne! tempo della pià detta pefle , quegl’ infa- 
mi e fcellerati becchini, avanzi, o per dir mea 
glio, rifiuti della pefte, promettendo di portare 
a feppellire i cadaveri in qualche luoso fagro yi 
buttavano dentro di quefta chiavica ; ed anco da' 
Napoletani vi fu buttata molta roba,come mata- 
razzi, ed altra fuppellettile fofpetta di contagio, 
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con ifperanza, che il primo torrente di acqua 
piovana, che noi chiamiamo lava, 1’ aveffe do» 
vuta pottare a mare. 

A’ 14. di Agofto dell’ ifteffo anno calò una 
pioggia immenfa, che formò un rapidiflimo tor- 
rente ; entrò nel chiavicone, ma ritrovandofi im- 


pedito dalla roba già detta, con empito grande ‘ 


fracafsò 1 lati ; ed entrò fotto le fondamenta delle 
cafe, che ftavano fondate all’. antica s su: la. tex» 
ta vergine ; e ne buttò giù una quantità, e quafi 
tutte quelle dalla parte finiftra , che va verfo del 
mare, principiando dalla parte della Nunziatura 
fino alle carceri di S, Giacomo, dove fi fcoprà 
una parte dell’ antica muraplia. 

Rovinò una gran parte del Collegio di S.Tom- 
mafo, e fe rimanere fotto le rovine la libreria, 
che era ricca di molti buoni,ed antichi libri. 

Buttò giù tutto quelto palazzo del Monte, che 
pofcia con ifpefa grande fu dall’ ifteffo Monte 
riedificato alla moderna, col modello, e difegno 
del noftro Francefceo Picchiatti. La Chiefa reftò 
falva, perchè le fondamenta arrivavano fin fopra 
del monte fodo . 

In quefta Chiefa vi è un bellifimo quadro, 
dove fta efpreffa la Santiffima Vergine con molti 
Putti di fotto, che formano il nome di Gesù, e 
e fu dipinto dal noftro Gio: Antonio di Amato: 
I due quadri laterali fono di Paolo de Matthzis. 

A lato di quefto palazzo e Chiefa vi è un 
belliffimo firadone, che va su,quale nella fegnen- 
te giornata fi offerverà. 

Paffato quefto ftradone, fi vedono la Cafa e 


Chiefa fondata colla fovvenzione de’ Napoletani 
nell’ 
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nell’ anno 1628. da’ Padri Teatini, da noi detti, 
Paolini, dedicata alla Santiffima Vergine di Lo. 
reto , ed in quefta vi fi conferva una divotiffima 
Immagine della Vergine, e miracolofa . Il pio 
Conte di Pignoranda Vicerè, principiò a rifarla, 
ma non fi perfezionò . Si terminò sì un modello 
della fanta Cala Lauretana, che dentro di detta 
Chiefa fu eretto. 

* Vedendofi poi queta Chiefa molto angulta, 
ed affai alta dal piano della ftrada, nell’ anno 
1712. i Padri colle limofine de'divoti comincia. 
rono a rifarla più grande, fervendofi delle bote 
teghe e cafe, che ftavano attaccate alla Chiefa ; 
e di già fe ne vede compiuta la Nave maggiore, 
con quella dalla parte dell’ Epiftola, che furono 
aperte nell’annno 1714. e coll’occafione della 
nuova fabbrica fu disfatto il modello fuddettodel- 
la fanta Cafa di Loreto. Al prefente però fi vede 
tutta terminata . 

E° quì fepolso il Configliev Serafino Bifcardi 
dotto «Avvocato de fuoi tempi, celebre per una 
Differtazione fatta intorno la fucceffione di Filipe 
po Quinto alla Monarchia di Spagna, opera de- 
gna di effer letta. Nel vano del primo arco a fi- 
nijtra di chi entra in Chiefa, fi offerva il fuo na- 
tural ritratto in un mezzo bufto di marmo, e di- 
rimpetto ad effo il ritratto di Giacinto fuo fratel- 
lo Giudice della G. C. anco in marmo. Nel lato 
oppofto della nave deltra vi fono due depofiti del 
Canonico Michele, e Gio: Battifa Giura letterati 
Napolitani , vi è anco fepolto Tommafo Trabucco 
nella fua Cappella gentilizia , che quefta diftinta 
famiglia ebbe in dono da’ PP. colla terra fanta 

A 4 See 
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feparata , è vi è anco il fuo natural ritratto in 
marmo nel pilaftro , che fofttene la fua Cappelta 
gentilizia appreffo quella de’ Bifcardi . 
Dirimpetto di ‘detta Chiefa fi vede la porta 
de Chioftri del Collegio di S. Tommafo di Aqui- 
no de’ Frati Domenicani , dove fono. pubbliche 
fcuole di Teologia, Filofofia, e di ‘altre fcienze. 
Quelto luogo ebbe il fuo principio. nell’ anno 
1503. da Ferrante Frahcefco d’ Avalos; dal qua- 
le fa ordinato nell’ ultimo fuo teftamento , che 
foffe edificata una Chiefa in onore di S. Maria 
della Fede, ed ‘in detta Chiefa fi eriggeffe un’ Al- 
tate in onore dell’ Angelico Dottore $. Toemma- 
fo; Gli eredi non curarono di efeguire una così 
pia difpofizione : nell’ anno polcia 1534 Alfonfo 
d’ Avalos Marchefe del Vafto, e di Pefcara, do- 
riò a’ Frati Domenicani un giardino, ed alcune 
cale principiate da Laura Sanfeverino fua madre, 
che difeonava ivi fondare un Moniflero di. Mo- 
nathe ; e per ultimo ‘a petizione del Padre Mae- 
firo Ambrofio Salvio , nell’anno 1g67. Ferrante 
Frandelco d’ Avalos juniore ; figliuolo di Alfonfo, 
contribuì molte limofine alla fabbrica della Chie» 
fa, e Convento. Effendo poi ftata nobilmente po- 
polata la firada di Toledo, nellanno 1620. i 
Frati fecero l’ingreffo alli Chioftri dalla parte 
di quelta nobiliffima ftrada , come fi vede al pre- 
fente, per dove entreremo ; e vedremo un bellif- 
fimo cortile in forma ovata con una mezza vol- 
ta pendente attorno , acciocchè in tempo di piog» 
pia vi fi poffa camminare afciutto ; e quefto fu 
fatto col difesno di F. Giufeppe Nuvolo, laico 


Domenicano , della Congregazione della Sanità, fa- 
Feeto 
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mofò architetto. Fra quefto dipinto a chiaro fcu. 
ro sgraffiato da Gio: Battifta di. Piro noftro Na- 
poletano sche in quefta maniera era ammirabile: 
poi effendone cafcata una parte. per l’ accennata 
disgrazia , è ftato rifatto, e dipinto a frelco da 
Andrea Viola, e da Niccolò Vaccaro , figliuolo di 
Andrea noftri Napoletani, e giovani fpiritofi in 
quelt’ arte. Stanno efpreffe nelle volte molte a- 
zioni di S. Tommafo, e di fotto .i ritratti de’ 
Cardinali} che fin ora hà avuto.la Religione 
Domenicana . 

Da quefto cortile fi pafa al Chioftro a due or- 
dini tutto di travertini di piperno , nobilitato e 
modernato all’ ufo di quello di S. Pietro Marti- 
re, éffendo che prima era tutto pieno di albe- 
ri di aranci, che davano anzi orrore, che deli» 
zie. In quefto Chioftro vi ftannò le ftanze per 
le lettere : ed entrando , a finiftra. nel fine delle 
«volte. vi è la Congregezione de’ Fratelli, del Ro- 
fario, dentro della quale vi. fono alcune belle te- 
le, che efprimono molti mifter} della Paflione, 
dipinte dal noftro Andrea Vaccaro. 

Da quefto Chioftro fi entra nella Chiefa. Que- 
fta era ftata fabbricata..colla foda ftruttura antica. 
Principiò a modernatla. il Padre Maeftro Ruffo, 
oggi degniffimo Arcivefcovo, di Barij ma perchè 
fopravvenne la pelte , e colla pefte ‘la disgrazia 
già detta, \che obbligò a rifare il Convento in 
gran parte rovinato; reftò la rifezione della Chie- 
fa imperfetta. I Rettori poi che fono fopravve» 
nuti l'han terminata, e ridotta nella pulizia , 
nella quale fi vede. 

La volta maggiore è ftata dipinta da Domeni- 

co 
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co di Marino, e ritoccata la dipintura da Luca 
Giordano: i quadri che ftan fotto la volta dipin- 
ti ad oglio ; fono operà dello fteffo Domenico. 
La Cupola, le volte del Coro, e della Croce a 
frefco fono ftate dipinte dal Cavaliere Gio: Bat- 
tifta Benafca . | 

I due quadri laterali nel Coro ad oglio, fono 
dello fteffo . 

IL’ Altare maggiore fi vede compolto di bellif- 
fimi marmi con colonne, opeta ftimata preziofa, 
e foda. 

Nel lato dalla parte dell’ Evangelio del detto 
Altare, vi fi vede dipinto un vafo con tre lette» 
re P. M. V. anno 1725. da un vecchio Frate 
mi fu detto, effendo io ragazzo, che D. Tom- 
mafo d’ Avalos Patriarca di Antiochia; a fpefe 
del quale fu fatto l’ Altare, vi fece fabbricare un 
vafo di ftagno della forma dipinta, pieno d’ oglio 
per farlo di cento anni, e le lettere così voglion 
dire: Potes Murum videre annos 1725. che fo- 
no appunto 1 cento anni. 

Nella Cappella della Croce dalla parte dell’ E- 
vangelio vi fi vede un quadro, nel quale fta ef- 
preffo S. Tommafo in atto di orare, opera del 
noftro Gio: Antonio di Amato. 

Nell’ altro Altare dirimpetto a quefto dalla 
patte dell’ Epiftola, il quadro che vi fi vede, do- 
ve fta efprefla la B. Vergine del SS. Rofario, è 
opera del noftro Gio: Bernardino Siciliano. 

Nella nave in una delle Cappelle vedefi Crifto 
rifufcitato colli cuftodi addormentati, e due An 
gioli fopra del fepolcro, quadro dipinto da An- 
tonio da Tercelli, detto il Sodoma . 

Nella 
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Nella Cappella della Famiglia Beghini vi è un 
quadro , nel quale fta efpreffo il Miftero della 
SS. Annunziata, opera di Luigi Ftanzonio Bor- 
gognone . 

Vi fono in quefta Chiefa molte reliquie, e 
bella fuppellettile . 

* Queffa Chiefa; perchè fi ravvifava patita ne 
due pilaftri grandi ; fi imdripararla; e con que- 
fta occafione fi tolfe molto di quello vi era; e 
in primo luogo i due quadri laterali del Coro, 
e l’altare maggiore fi è ridotto all’ufo moderno; 
fi è fitto un organo grande, e fi è allogato den- 
tro al Coro: nella foffitta fi vesgono tre quadri, 
che efprimono alcune azioni di S. Tomafo di 
Aquino, e tutti e tre fono flati dipinti da Giu» 
feppe Bonito. * 
© Il Convento è molto ampio, € commodo s 
fatto quafi tutto di nuovo dalla pefte. a queta 
parte» i 

Nel chioftro di quefto Convento fi aduna interi» 
namente la Regal borga de cambj, finchè non fr 
provederà di un luogo più proprio $ ciò fiegue 
Lunedì e'l Venerdì per trattare delle cole di 
commercio, e fiffar 11 cambio colle piazze del Re- 
gno , ed eftere. Vien compofta da nove negozianti 
di ragione Napolitani* ed altritanti Foreftieri $ ed 
altri Uffiziali fubalterni , vi prefiede un Delegato 
togato per le caufe contenziofe è. 

Ufciti dalla porta maggiore della Chiefa, € tie 
rando giù alla ftrada dell’ Ofpedaletto , vedefi un 
quadrivio. La ftrada a finiltra va alli Profumie- 
ri. Quella a deltra anticamente chiamavafi la Cor- 
sèa vecchia, e quelta ftrada ha diverfi vichi, co- 

me 
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me appreffo fi dirà. Quella che va a dritto giù 
dicefi di S. Giufeppe, perchè in effa è la porta 
minore a quefto Santo dedicata. In quefto quar- 
tiere vi fono commodiffime abitazioni, la mag- 
gior parte abitate da diverfi negozianti foreftieri, 
come Tofcani, Fiaminghi, Ingleli, Genovelì 4 
Lombardi, ed altri. 

Ora calando per la detta ftrada, in ufcire alla 
ftrada maeftra, a finitra vedefi la Chiefa , come 
fi diffe, dedicata a S. Giufeppe della Comunità 
de’ Faleonami , edificata fin dall'anno 1500. ed 
al prefente vi fa appoggiata la Parocchia , ed è 
di quelle iftituite dal Cardinale Arcivefcovo Al- 
fonfo Gefualdo : * La Parocchia fu trafportata 
nella Chiefa di S.Criftofaro dirimpetto S. Maria 
la nova, ficcome fi diffe nella giornata terza. E' 
quefta Chiefa molto puli ta, e ben trattata. 

La foffitta è tutta d’intagli dorati , l’ icona 
del maggiore Altare, dove con molte figure di 
tutto di MEZzo ; e di baffo rilievo feol pite in 
legriame, fta efpreffo il Natale. del Signore con 
altre figure, ed iftoriette, è opera di Gio: di No= 
la; ma oggi l’è fata culi ta parte della bellezza , 
e delicatezza dell’ intaglio , perchè l'han voluta 
rinnovare col farla porre in oro. 

Il quadro che fta nel Cappellone dalla parte 
dell’ Epiftola, è del noftro Gio; Battifta Carac- 
civ 

ella prima Cappella della nave, dalla parte 

dai Evangelio vi è una belliflima tavola, dove 
fia efpreffa la Vergine col fwo Figliuolo in feno, 
e li Santi Maggi che l’adorano, opera di Barto- 
lommeo Guelfo; detto il Pifloja, e fotto del no- 
me 
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me di quefto dipintore vi fi vede dipinto un ta- 
volozzo con i colori e pennelli, e fopra vi fta 
fcritto: ut emendent. 

Appreffo di quefta Cappella fe ne vede un’al» 
tra di bianco marmo adornata bizzarramente, die 
fegnata da Gio: Domenico Vinaccia, e con ogni 
diligenza lavorata, e pofta infieme da Gio; Moz- 
zetta. Îl quadro che in effa fi vede, dove fta 
efpreffo S. Niccolò , al quale fta dedicata, che 
moftra di svenire all’apparire del Signore, è ope» 
ra di Luigi Scaramuccia Perugino.. Quefta Cape 
pella fu nell’anno 1624. fondata dall’ Abate Gio: 
Antonio Ghezzi Romano per la fua famiglia + 
Nell’ ultima Cappella, dalla parte dell’ Epiftola, vi 
è una tavola, nella quale fta efpreffa la. Vergine 
Annunziata, opera di Francefco Curia. 

Si è ultimamente tutta la Chiefa veftita di bel» 
lifimi marmi , e rifatta , anco di marmo, l intera 
cona dell’ Altar maggiore con fculture del S. Mar» 
zino , e del Viva, col difegno dell Arcbitetto 
Gaetano Barba, 

Dirimpetto a quefta Chiefa vi è V altra della 
Congregazione dell’ Immaculata Concezione, rifatta 
alla moderna circa il 1770. 

Ufciti da quelta Chiefa per la porta maggiore, 
nella ftrada maeftra poco lungi a finira vi era 
l’ antica porta Petruccia. Come fortì quello no- 
me non fi fa, ancorchè alcuni ferivano, che 1’ eb- 
be da una Famiglia di quelto nome, che l’ abi- 
tava d'appreffo. Stava quefta poco lontana dalla 
Torre Maftria, le di cui veftigia veggonfi fotto 
la cucina del Convento proflimo di S, Maria la 
Nuova, 


In 
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In quefta porta a’ 20. di Maggio r3st. mene 
tre vi entrava Lodovico marito di Giovanna, 
dopo di effere ftato dal Vefcovo..Bragarenle colla 
moglie coronato Re di Napoli, uni nembo di fio» 
ri venuto per allesrezza dalle fineftre, talmente 
fpaventò il cavallo, che obblisò il Re a faltar 
dalla fella, ed in quell’atto li cadde la corona 
dal capo, la quale fi divife in tre parti; ma 
con intrepidezza grande, fattala riunire. montò 
in un’ altro cavallo, e feguì la fefta per la Git. 
tà: fu da tutti ftimato per infauftiffimo augurio, 

In quefta porta fimilmente fu da un difperato 
Francefe; che perduto avea, litigando in giudi- 
zio, un feudo, ammazzato il Gran Giurifta Conf 
gliere, e Luogotenente del Regno Andrea d' Ifere 
nia, dicendo mentre lo feriva: Feudo me priva» 
fi, privabo te vita . Di quefta porta non fe ne 
ha veftigio alcuno, perchè la ftrada è ftata alza» 
ta, come appreffo fi dirà. 

Vedefi a deftra la famofa Rtrada che: tira verfo 
31 Caftel nuovo; quelta era una gran piazza fatta 
bene accomodare da Carlo I. e II. avanti del 
Caftello, e nominofli delle Corregge, perchè vi 
fi correvano lance, e vi fi facevano altri giuochi 
a cavallo, in occafioni di fefte Regali, come ab- 
biamo in molti de’ noftri antichi Diarj , ed in 
quefto luoso gioftrò Alfonfo I. quando Federigo 
Imperadore venne a vederlo in Napoli, 

Non era però in quefta forma, era tanto baf- 
fa, quanto oggi è la falita della Rua Gatalana 
in quefta; effendo che prima andava in piano 
colla ftrada, o Rua già detta: fu così poi alza- 


ta colla occafione di cavar la terra per le fonda» 
meno 
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menta de’ foffi nella nuova fortificazione fatta al 
Caftello da Alfonfo I. e coll’occafione di appia« 
nare quefta parte di Città dalla ftrada Toledo in 
giù, in modo che, dopo Ja pefte ultima, effendo 
cadute molte cafe, come fi diffe, fi fcoprì fotto 
le carceri di S. Giacomo tutta la fcarpa dell’ ane 
tica muraglia col fuo cordone, e ful cordone più 
di dodici palmi di muro , e quefta ferviva per 
fondamenta alle carceri, che vi ftavan di fopra. 

E prima di quefto effendo Vicerè il Duca Me» 
dina de las Torres, un certo tal Teforifta dinune 
ciò alla Camera, che nella piazza del Caftello y 
e proprio avanti del Torrione dalla parte di ter- 
re, vi era un gran teforo afcofo; vi fi cavò, e 
fi trovò un veftigio di cafa grande , e particolare 
mente una ftalla per dieci cavalli colle fue man- 
giatoje molto ben fatte; dallo che fi ricava., che 
colla occafione de’ foffi fuddetti, e per appianar 
la flrada , fi atterrarono molti edificj ; 

Lafciarono fcritto alcuni de’ noftri Scrittori, 
che quefta ftrada delle Corregge foffe fervita in 
tempo de Greci, e de’ Romani per lo corfo lam» 
padio , Jo non fo di donde l’abbiano ricavato 4 
quando quefto corfo fi faceva preffo il Ginnafio, 
e quefto Ginnafio ftava nella regione Forcellenfe, 
o Ercolenfe; e preffo delle rovine di quefto luoe 
go vi è un vicolo, che fino a’noftri tempi ha 
ritenuto il nome di Lampadio, come fi dimo» 
ftrò nella Terza Giornata, 

Nell’ anno poi 1559. fu quefta ftrada ridotta 
nella forma, che oggi fi vede da D. Parafan de 
Rivera, Duca di Alcalà il vecchio, facendola ti» 
rare a dirittura fino alla Porta Regale, o dello 

Spie 
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Spirito Santo, e chiamoffi non più delle Correge 
ge, ma la ftrada Rivera; ed avendo perduto. poî 
quefto nome, ne hà acquiltati tanti, quanti fo 
no gli edific) cofpicui, che in effa fl vedono : 
perchè fi chiama ftrada di $.Giufeppe, da quelta 
Chiefa ; dello Spedaletto per quelto Convento ; 
della Pietà per un Seminario di Orfanelli, che 
vi fi vede; di S. Giorgio de’ Genovefì , per la 
Chiefa a queto Safito\dedicata' da quefta nazione; 
dell’ Incoronata per la Chiefa di quefto titolo &c. 
Dicefi ancora la ftrada del Caftello, perchè per 
effa al Caftello fi và. 

Or tirando verfo la Fortezza, fi vedono a de- 
ftra belli, e lunghi vichi nobilmente abitati, che 
vanno a terminare alla ftrada Toledo . 

Vi fi vedono belli, e commodi palazzi. A fi» 
niftra fi vede la Chiefa, e Convento» de Frati 
dell’ Offervanza di S. Francelco , detto lo Speda= 
letto. Fu quefta Chiefa fondata nell’ anno 1514. 
dalla divota Giovanna Caftriota, e dedicata al 
Padre della Vergine S. Gioacchino , e preffo di 
detta Chiefa vi fondò un’ Ofpedale per gli pove- 
ri Gentiluomini ; perlocchè fortì nome di Spe» 
daletto . 

Dismeffo 1° Ofpedale , ia Chiefa fu conceduta 
a’ Frati di S. Francefco dell’Offervanza , quali 
coll’elemofine de’ Napoletani la riduffero nella 
forma che fi vede, e vi fabbricarono un commo- 
diffimo , ed ampio Convento: con un bel Chio» 
ftro, nel mezzo del quale, come ben mi ricor- 
do, "Bttelido ragazzo vi fi calava, e vi era una 
perenne fontana : oggi i Frati l’ hanno appiana- 


to cogli atrj., € "fattovi un famofiflimo pozza con 
molte 
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molte delizie di grotti per l’eftate a rinfrefcare 
vini, e frutta, 

Intitolarono ‘quefta Chiefa , terminata che. 1 eb. 
bero, S. Diego d' Alcalà loro Firate per una reli. 
quia, che del detto Santo vi collocarono j con 
tutto ciò, per memoria della Fondatrice Giovan. 
na; ha voluto Iddio, che ‘fi foffe mantenuto il 
titolo dello Spedaletto + 

A fpefe poi di Andrea Bracato, uomo di gran 
facoltà, fu pofta la Chiefa tutta in oro a ftue- 
chi finti; vi fi vede una bellifiima foffitta fimil. 
mente pofta in oro, e-tramezzata con molti qua» 
dri, ne’ quali ftanno efpreffe alcune azioni di 
S. Diego. Quel di mezzo è opera del Cavalier 
Maffimo Stanzioni. Gli altri fon fatture di An» 
area Vaccaro, e di altri noftri virtuofi Napo= 
letani. Sea 

* Nella Nave dalla parte dell’ Epiftola vi è 
una belliffima Cappella di marmi, e rame dora 
to, dedicata al gloriofo S. ‘Antonio di Padova; 
la quale è flata fatta (col difesno dell’ Ingegniere 
Muzio Nauclerio. Tutti i pilaftri di quefta Chie» 
fa che erano “di ftucco, al .prefente fi veggona 
tutti\ di marmo; ‘e le Cappelle così dell’ una , co» 
me dell'altra nave, fono fimili a quella di S.An= 
tonio di fopra deferitta. Ne’ due lati della porta 
maggiore fi vedona due belliffimi Sepolcrì di mafe 
mo, V uno di Niccolò Ludovifio, in cui feftin= 
fe la Cafa de’ Principi di Piombino; l’altro del 
la Principeffa “Anna-Maria fua madre. Furono 
quefti «col difegna di Francefco Solimena, lavo» 
rati da Giacomo Colombo. 


Nel mnefe Decembre 784: vovinò di notte tutta 
la 
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da volta di quella Chiefa + Subito ne ‘fu ricomine 
ciata la fabrica, e pochiflimo dopo cioè in Genna- 
Jo 1785. i PP. aprirono la minor nave laterale 
in cornu epiftole per farvi Je fagre funzioni. Si è 
interamente rifatta, con limofine de’ noftri Sovrani, 
e de’ Napolitani 3 la volta delle navi minori fe 
fon dipinte del Cavalier Mattei, il quale vi ha 
fatto anco 1 quadri e le lunette più proffime al 
maggior «Altare. Tutto 10 vimanente fi è dipinta 
da «Angelo Muzzillo , 

In quefta Chiefa fta eretto il Regal Monte di 
S. Emidio, il quale s: ciocchè vi contribuifcono gli 
safcritti al medefimo ,s tutto impiega in. opere di 
pietà per impetrare dal. Signore mercè Vl interceffio» 
ne di quefto gran Santo, la liberazione dell’ or- 
vendo flagello del Tremuoto . 

* Ufcendo da quefta Chiefa a mano deftra può 
bffervath il nuovo Sedile di Porto; fatto, col di- 
Segno del celebre. Architetto Antonio Canneva- 
ro Romano, in effo fi ravvifano dipinte attorno 
d'imprefe di tutte le famiglie che. al prefente 
godono in detto Sedile ;. e fi vede Ja Cupola egre- 
giamente dipinta dal noftro Francelca di Muro .* 

-Preflo di queta: Chiefa vi è un-belliffimo pa- 
lazzo principiato dagli antichi Duchi. di Nocera 
della cafa Caraffa, col modello ‘e difegno del no- 
firo. Gabriel d*Angelo, il quale fe foffe ftato tere 
minato in conformità. del difegno , farebbe delli 
fimofi della. noftra Città .' Palsò poi quefto alla 
cafa Coftanzo, nobile della piazza di Portanova. 

Oggi fi poffiede dalla. gran  Cafa Caracciolo 
Principi della Villa . 


Ditimpetto a quefto, dalla deftra vi è il ma- 
gni. 
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gnifico palazzo fondato col difegno del Morman. 
di, dal Principe di Sulmona della cafa della No» 
ia, Famiglia fpenta in Regno ; oggi fi pofliede 
dalla nobiliffima Famiglia Ruffa de 1 Duchi del» 
la Bagnara, 

Paffato il Palazzo de’ Coftanzi , a finiftra ve» 
defi un vico che va giù , detto della Commedia 
di S. Bartolommeo, per la Chiefa che vi fta a 
quefto Santo Appoftolo dedicata, e perchè vi fta 
un famofo Teatro, dove fi rapprefentano pubbli. 
che Commedie, ed è forfe de’ belli che fiano 
nell’ Italia; ed è da faperfi, che vi era in Na 
poli un Teatro fabbricato a fpefe Regie, ed il 
Re vi avea una parte di quello, che da Come 
medianti fi guadagnava . Effendofi fondato 1° Ofpee 
dale degl’ Incurabili, il pio Monarca Filippo II. 
donò quefto jus al detto Ofpedale nell’ anno 1583» 
per ajuta. de’ poveri infermi ; e quefto jus non 
folo è in quefto luogo, ma in tutti quelli, do« 
ve fi rapprefentano Commedie da pubblici Strio= 
niî, che ricevono pagamento da chi vuole afcol. 
tarle. Effendo tato quefto nobilmente abbellita 
con famofe dipinture ,, ed arricchito di tutto quela 
lo, che ad ogni più famofo Teatro è neceffario 
dalla fteffa fanta Cafa ; ne’ tumulti popolari dell’ 
anno 1647. fu rovinato da’ foldati per fervirfi de' 
legnami a bruciare. 

Fu con molta fpefa rifatto come prima, a caue 
fa, che il Signor Conte di. Onnatte , avendo in- 
trodotte le Commedie in mufica all’ ufo di Ve- 
nezia, rapprefentar le fece dentro Palazzo , hel 
luogo ; che ferviva per lo gioco della palla , che 
è quello dove oggi fta l’ officio delle Galee . 


B 2 Nell’ 
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Nell'anno 1671. vi fi attaccò fuoca, nè vi 
retò altro che le mura; colla fpefa di molte mi. 
gliaja di feudi fu rifatto di nuovo, come fi vede, 
In quefto vi hanno rapprefentato le prime com- 
pagnìe d’ Italia, oltre le Napoletane, nelle quali 
‘vi fono ftati uomini grandi in quelt' arte. Ora 
nel Carnevale vi fi rapprefeotano ‘con molta fpe- 
fa Commedie in mufica, ed in ogni anno vi va 
qualche cafa a male, per cagion delle Cantarine, 
che vi rapprefentano , e che cantando incantano. 

* Quefto Teatro fu diroccato nell’ anno 1736., 
e nell’ifteffo luogo vi fi fabbricarono cafe , effen- 
dofene, in vece di quefto edificato un’altra, di- 
rimpetto la Chiefa di S. Francefco Saverio affai 
più magnifico, per maggior comodo dei noftro 
Sovrano, ficcome a fuo luogo fi dirà. 
| Può offervarfi in quefto luogo, in poco diftanza 
del Teatro antico fudetto, una picciola Cappelluccia 
erettavi da Complatearj in memoria di gverfi qui 
il gloriofo San Camillo de Lellis, effendo giovane 
Soldato , giocata la camicia, 

Per lo vicolo dirimpetto a quefto detto de’ 
Greci, fi va in un’altro Teatro per Commedie, 
detto di S. Gio; de’ Fiorentini, per effer vicino 
alla Chiefa di quefto titolo; queto fu eretto per 
gli Commedianti Spagnuoli , delli quali, ne' tem- 
pi paffati, ne venivano dalle Spasne famofe com- 
pagnié, e rapprefentavano eruditiffime Commedie 
pel di loro idioma, * Ora quefto Teatro fi vede 
ampliato , e vi fi recitano Commedie in mufica. 

Si rifece interamente nel 1773. ma non potè 
più ampliarfî © fecuita oggi a mantenerfi nella 
SelTa riputazione di buon Teatro, : 
Pal- 
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Paffato quelto vicolo dalla fteffa mano, ed il 
palazzo del già fu Configliere Gio: Battifta Roc» 
co, vedefi la Chiefa di S. Giorgio della Nazion 
Genovefe. Avea quefta Nazione una fua Cappel- 
la, fotto l’Infermarìa di S. Maria la Nova, cret= 
ta fin dall’anno 1%25. e vi fondarono una com- 
pagnìa detta de’ Battenti : riufcendo pofcia angu- 
fto il luogo per la frequenza de’ Nazionali, com» 
prerono alcune cafe preffo la Chiefa dell’ Incoro- 
nata, e nell’anno 1587. vi edificarono una Chie. 
fa, e vi accomodarono un luogo per Ofpedale 
de’ Genovefi: minacciando pofcia rovine, fl come 
prarono il pubblico Teatro per le Commedie, 
che in quefto luogo ne ftava, e che fino a’ no- 
ftri tempi fi è detto S. Giergio alla Commedia 
vecchia, e vi edificarono, col modello, e difegno 
di Bartolommeo Picchiatti, la prefente Chiefa , e 
l’ottennero dal Sommo Pontefice per Parocchia 
della Nazione. ; 

Fu ella terminata con ogni diligenza nell’ an- 
no 1620. e con molta pulizia, ornata con bel- 
liffimi quadri nelle Cappelle ; e nell’ Altare mage 
giore vi è una tavola, nellà quale fta efpreffo da 
Andrea di Salerno S. Giorgio a cavallo, che uc» 
cide il dragone, opera degna di ftima.: la Chie- 
fa è ben fervita, e nel pavimento vi fono molti 
fepolcri di nobili Genovefi. 

I due Cappelloni laterali all’ Altare macogiore 
Sono belliffimi. Quello în cornu epifole è jus Pa- 
dronato della Famiglia Imperiale Principi di S. 
«Ingiolo » è dedicato al gloriofo S. Placido cor 
un flimati[fimo quadro di Francefco la Mura: e 
tutto di fini marmi: l’altro nel lato oppojle è an= 

3 co 
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co belliffimo con un ballo rilievo di marmo rap= 
prefentante S. «Asoftino in gloria, opera affai fa- 
ticata di un Scultore Carrarefe . In quefto lato 
vi fi veggono altre due Cappelle una con un Cro» 
cififfo del Caftelli » D altra rapprefentante S. An- 
tonio da Padova, che rilufcita il «age opera di 
Gio: Battifta Caracciolo detto Battiftello, quadri 
flimatiffimi . La Cappella oppoffta della Famiglia 
Berio Marchefi di Salza, dedicata a S. Bernardo, 

è degna de’ più vinomati «Artefici: è 1 quadro che 
vi fia, è la maggior opra del Simonelli: i laterali, 
che rapprefentano Santa Caterina, e S. Cam’ Ilo 
fone di Giacomo Ceftari . Tutt i quadri, in fom- 
ma, di quefla Chiefa Son degni di elfer veduti. 

Segue a quefta l’ antica Chiefa, detta S. Maria 
del'a “Incoronata , nella quale vi fi cala per tre- 
dici fcalini, quando per prima vi fi faliva ; e 
quefto per Ja caufa accennata di fopra . 

Quefta Chiefa è memoranda per la cagione del- 
la fua fondazione. 

In quefto luogo da i Re Angioini vi fu eret- 
to il Tribunale per decidere le liti ; e credo bene, 
che in quei tempi foffe ftato detto, il Tribunale 
della Bagliva. Dopo i paffati travagli ricevutida 
Lodovico Re d’ Ungaria, quale pafsò nel Regno, 
per vendicar la morte di Andrea fuo farteli, 0/6 
nò Giovanna in Napoli col marito, ed a’ 21. di 
Maggio del 1351. furono dal Vefcovo Bro aren- 
fe legato Appoftolico, folennemente coronati , e- 
la funzione fu fatta în quefta ftrada delle Correg- 
ge , ed il palco Regale fu eretto avanti del palaz- 
zo fuddetto della giuftizia. La Regina, in me- 


moria di um così Îteto giorno , volle che il Tri- 
bu. 
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bunale fuddetto foffe cambiato in una Chiefa, e 
dedicata alla Vergine, col titolo d’Incornata , per 
la fua coronazione; come in effetto fu efeguito: 
nè folo la Chiela vi fondò, ma ancora un’ Ofpe- 
dale per gli poveri: ed avendolo dotato di lar» 
ghiffime rendite, lo diede alla cura de’ Padri 
Certofini, o Cartufiani, ora detti di S. Martino: 
fece tutta dipingere la Chiefa da Giotto Fioren- 
tino, dipintore infigne in quei tempi, tanto los 
dato dal Petrarca: fu quefti diftepolo di Cima- 
bue, che fe ripatriare la dipintura in Italia: e 
vi fece efprimere diverfe -iftorie,e particolarmen» 
te la fua coronazione, nella quale fi vedevano i 
ritratti al naturale della Regina , del Marito, del 
Legato, e di quei Signori, che intervennero alla 
funzione $ oggi ftanno quafi tutte rovinate sì per 
opera di alcuni, che han cercato di raderne il 
colore azurro oltramarino , che vi ftava. pofto fen. 
za rifparmio ; sì anco per 1° umido, che è tra. 
pelato nelle. mura, non avendo curato i monaci 
di mantenerle afciutte; è veramente compadlio» 
nevole il cafo. Effendo ftata dismeffa 1° opera pia 
fondata dalla Regina, lo Spedale è ftato trasfor. 
mato in magazino, dove fi vende vino,la parte 
fuperiore per Ofpizio de’ Proccuratori,e @i altri 
monaci, che vengono nella Città, come anco per 
abitazione del Sagriltano, e de’ Preti, che officiano 
nella Chieta ; ma , quelche è peggio, nell’ alzarfi, 
come fi diffe, la ftrada intorno le mura della 
Chiefa vi fi fecero alcuni ripari a modo di fofli, 
perchè la terra accoftata alle mura fuddette non 
l’ aveffe inumidite : 1 monaci avendovi apérto un 
magazino di legname, l’ hanno coverti di travi, 
BA che 
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che efpongono venali, TA che la.-finifce di ro» 
vinare. E quì è d° avvertire una cofa.; le dipin- 
ture fudette vanno dall’ intendenti communemen» 
te ftimate del pennello del Giotto, i noftri Scrit- 
tori 1° afferifcono, il Petrarca in una fua Epifto- 
la ne fa menzione, che anco in t tempo della Re- 
gina Giovanna fi ritrovava in Napoli , c quelte 
dipinture vennero , fatte dopo la coronazione di 
Giovanna, che fuccedè nell’ anno 1351. ed .il 
Vafari perta nelle vite, de’ Pittori. Fiorentini, 
che Giotto pafsò a miglior vita nell’anno 1326. 
onde fi può credere, che fia sbaglio del Vafari. 

Oggi in detta. Chiefa non vi fono rimafte del 
Giotto, che alcune figure nella volta., e preffo 
la Cappel'a del Crocififfo, dalla parte dell’ Evan- 
gelio s-alcune telte, e fra ‘quelle, quella della Re- 
gina, che anco fra breve, come l'altre, anderane 
no a male. 

Nella nominata Cappella del Crocefiffo, vi è 
la ftatua del Signore in Croce, con quelle de ì 
due Ladri fcolpite in legno, che fi ftimano ope» 
ra del Merliano. 

In queta ffrada, che. avendo’ lafciato 11 nome 
delle Corregg e, avea preflo quello dell’ Incorona» 
ta, nell’ anno -1352. Lodovico, in memoria del- 
la fua coronazione , e per onorar quefta Chiefa , 
vi ftabilì. in ogni anno nel giorno della Penteco- 
fte, una felta regale, ed iftituì 1° ordine de' Cava. 
lieri del Nodo, nel quale furono ricevuti 1 pri- 
mi Signori del Regno, e profeffavano di ftar fem- 
pre uniti al fervizio dita Fede, e del di loroRe. 
Portavano la loro divifa, e nel petto un nodo 
bene ftretto, ancorche altri dicano nel braccio , 


si 
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gi feta, @d’ oro adornato di perle. 

Dirimpetto a quefta Chiefa ve n° è un' altra, 
fimilmente alla Vergine dedicata, fotto il Titolo 
della Pietà de’ Torchini, per lo Seminario, che 
vi è de’ poveri Orfanelli, che di' quefto colore 
portano fottane e zimarre, e quì fono ricevutie 
mantenuti con gran carità, da” Governadori del 
luogo che vi mantengono Preti fecolari per Mae- 
firi e Rettori, dalli quali vengono eruditi prima 
nel fanto timor di Dio , poi nelle buone lettere, 
e nelle altre virtù , e particolarmente nella mufi- 


ca, nélla quale riefcono molti foggetti degni. 


x 


Quelta opera ufcì dalla pietà di moltl Napole» 
tani Confrati bianchi di S. Maria dell’ Incorona- 
tella, che fta nella Rua Catalana. Quefti, per 
alcune fciagùre accadute nella noffra Città nell’ 
annò 1583., vedendo molti poveri ragazzi orfa- 


nì andar difperfi di quà, e di là, fenz’ ajuto, 
per far cofa grata a Dio nel fovvenimento del 
proflimo , ne raccolfero molti, e loro diedero ri- 
cetiò in una cafa contigua alla Chiefa, dove fi 
congregavano ; ma effendo crefciuti in numero, il 
luogo fi rendeva angufto : che però, accumulate 


molte limofine, ftabilirono di fondare una Chiefa, 
ed una cafa più ampia ;e comprato quefto luogo, 
vi diedero principio nell’ anno 1592. ‘e fu ter- 
minata nel 1607. nel modo, nel quale fi vede: 
tanto che và flimato de’ migliori in quefto ge- 
nere, che fi abbia la noftra Città. 

La Chiefa pofcia vedefi abbellita con quefta 
occafione . Circa gli anni 1638. fecefi una falva 
regale nel Caftelnuovo, e fparandoli nel torrione 
dalla parte del palco, fi attaccò fuoco alla polve» 
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re, che fi confervava inun camerino filella punta 
del detto baftione, con la morte di molte perfo- 
ne : volarono per l’ aria le pietre, che calarono 
a fracaffare molti tetti, ‘e particolarmente quello 
di quefta Chiefa, in modo che quafi la lafciò 
difcoverta. Ma prefto dalla pietà de’ Napoletani 
non folo fu rifatto, ma adornato di diverfe di. 
inture, come fi vede ; il quadro di mezzo con 
altri, fon’opera del noftro Giufeppe Marulli. La 
divotiffima Immagine della Vergine, col fuo figliuo» 
lo morto avanti , fcolpita in legno, è opera del 
noftro Matteo Mollica. Vi è una Cappella orna- 
ta di marmi, nel muro della Croce , dalla parte 
dell’ Epiftola , dedicata a S. Anna dal Regio Con- 
figliere, già fu Francefco Rocco : il quadro che 
ftà nel mezzo, è opera di Andrea Vaccaro; i 
quadri laterali, dove ftanno efpreffe due azioni 
della Santa, fono ftati dipinti dal Cavalier Farelli. 
I quadri, che ftanno fopra, fono del pennello di 
Niccolò Vaccaro , figliuolo di Andrea. La ftatua 
del Configliere, in atto di orare, che fta fituata 
fopra del fuò. monumento, fu lavorata da Loren 
zo Vaccaro . 

Dirimpetto a quefta Cappella fe n° è fatta al- 
tra confimile tutta di fiucchi, ma colorati a mare 
mo » IÙ quadro della nafcita del fignor i fuo la- 
rerali, è le falce delle mura con vari avvenimen= 
zi del nuovo Teftamento , Jon opre di Giacinto Dia» 
no.. Il quadro del Rofario nella Cappella di que- 
fto nome, è d° Andrea Landulfo * 1 leteralî del 
Giordano ; il quadro della Cappella della morte 
di S. Giufeppe, e del Solimena. 

Sopra de’ dormitorj de’ figlinoli, dalla parte 

dele 
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della ftrada, vi è la Congregazione dove fi unit 
‘cono i fratelli, che governano la cafa: in quelta 
vi fono molti belli quadri del noftro Giordano, 
e particolarmente quello dell’ Altare, dove fta 
efpreffa 1’ Invenzione della Croce, titolo di que” 
Or.torio, fatto con molto gufto dal detto pittore. 
Vi fono anche due quadri nella volta di Paolo de 
Matthaeis. Attaccati a quefta Chiefa vi fi vedonò 
belli e commodi palazzi, e quì fl entra nella fa- 
mofa piazza, che da noi fi chiama Largo del 
Caftello, piazza frequentatifiilma e per lo paffess 

io delle carozze; e per la quantità de i Monta 
in banco, e Ciarlitini, che in ogni giorno vi 
vanrio a smaltire ì loro fegreti :e nell’entrarvi, 
avanti del palazzo, che fu de’ Sisnori Moles ; 
oggi della Famiglia Caravita , quanto nobile; tan= 
to'ieta di Togati; e di letterati “Cavalieri, é 


fra quelli, Fra Giovanni Caravita, Cavalier dell’ 
Ordine di S. Giovanni,che per la prudenza grane 
de, e grand’ erudizione, così nelle matematiche, 
come in ogni altra fcienza, fta nella riga de 


primi della fua Religione.Or, come diffi avanti 
di quefta cafa, nel mezzo della piazza, fta fitua= 
ta una vaghiffima fontana, che per le Ratue che 
vi fono, per la bizzarìa del difegno, e per |’ 
abbondanza delle acque, che fcherzano in varj 
modi , fi può annoverare tra le belle d’ Italia: 
1l difesno, ed i lavori delle ffatue, fono dell’ 
ingegno, e dello fcalpello del Cavalier Cofimo 
Fanfaga'. Si ammira in quelta, fopra tutto, la 
ftatua del Nettuno,fituata fopra la conca , foftenu- 
ta da quattro Tritoni, che và molto ftimata digl’ 
intendenti dell’ arte. Quelta gran fontana fu fatta 


per 
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per fituarla avanti ‘1 Regio Palazzo ; ma conofcen» 
dofi potere impedire le felte, che in detta piazza 
far fi fogliono, fi difegnò collocarla ‘nell’ameno 
torrione di $. Lucia, avanti del Caftel dell’ Uo» 
vo, e di già fi eran fatti i condotti, e le fon. 
damenta: ma perchè fi avvertì, che in occafione 
di guerra, poteva effer danneggiata dallo fparo de’ 
cannoni ; in tempo del governo del Duca di Me. 
dina fu collocata, con molte aggiunzioni , in que» 
fto luogo , ritenendo il nome di Medìna, A deftra 
di quefta fontana, dove fta la ftrada, che vienda 
Toledo, detta di S. Giacomo, fu dalla Resina 
Giovanna trafportata la porta Petruccia, che poi, 
in tempo di D.Pietro di Toledo, fu paffata pref- 
fo di S. Maria a Cappella della fpiaggia, che 
colla voce del noftro popolo vien detta, porta dì 
Chiaja, chiamandofi prima, porta del Caftello. 

Ora queft’ ampia e nobil piazza va coronata, 
dalla deftra,. di bei palazzi, e dal famofo Tem. 
pio dedicato , dalla nazione Spagnuola, al Gloriofo 
Appoftolo S. Giacomo, tutelare delle Spagne. 

Le fponde de’ foi del Caftello fono adornate da 
tre famofe fontane ‘per delizie dichi vi paffeggia 
nell’ éfRate: in quella di mezzo vi era una ftatua 
d’una Venere nuda giacente, che era la più bell’ 
opera che foffe mai ufcita dallo fcalpello del no- 
ftro Girolamo Santacroce, ma n° è ftata tolta, e 
trafportata fuor. d° Italia, ed in fua vece vi è 
ftata collocata una malfatta copiaccia . 

La munificenza 0 grandezza del noftro Sovrano 
ba refo quefta piazza bdelliffima , l ha sgombrata 
di tutti que’ venditori, che la imbarazzavano. Ha 


cinto # folli del Caftello con belle fabriche , deftinane 


dovi 
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dovi più officine da fabricar armi per la fua Regal 
marina: la fontana detta degli fpecchi, dal modo 
come ne difcende l acqua, che dalla cima vien al 
baffo per cinque gradini , fpargendofi in tutta la 
larghezza di effi e così Scendendo a forma dé 
fpecchi, era affai vaga, fi è collocata perciò nell’ ane 
tico fito, ma con più masnificenza : V altre due fonm 
tane fono fate rinchiufe nelle fabriche per dar mo= 
to alle tante macbing , che vi .£ comincian già a 
fituare per ufo della Resal armerla . Sul mezzo 
delle fabriche fudette, e propriamente nel voltarfa 
per gire al Motos la fabrica s° inalza maeftoffima. 
poicebè fu di un fodo bafamento vi fia eretta un 
arcata con ftanze interiori, che farà deftinato ad 
una gran Guardia militare per la publica quiete « 
Nel centro di effa, e propriamente ful punto della 
volta | edifizio è ornato di più colonne di marmi 
antichiffime , e fu l° arco di mezzo vi è foolpita 
la feguente iferizione i 


ALLA SICUREZZA E TRANQUILLITA 
PUBBLICA FERDINANDO IV. 


Tutto quefto recinto è pià terminato fotto la dire 
zione dell’ «Architetto militare Monf. Pomereul } e 
de Regj Tavolarj Pollio , e fu Gennaro Papa, € 
di varj altri efpertiffimi Ingegnieri militari. 
Nella firada che da quefto luogo conduce al Mo= 
lo prima fparfa di vaghi alberi nel 1779:fi pene 
sò di toglierli ed erigervi fabriche | Nel centro di 
effe propriamente dirimpetto la porta del Caftello 
fi inalzarono tre belli edificj . Quel ‘di mezzo fu 
deftinato pel Teatro chiamato il'Teatro del Regal 


fonda 
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fondo della feparazione de’ lucri , perchè; appune 
zo colt prodotto di quefto ramo delle Regali finan- 
‘ze fu coftruito. St aprì nel 1779. e vi fi recitano 
continue opere in mufica ed tn profa. L’ edificio a de« 
fira del Teatro fu deftinato per abitazione de’ foldati, 
e quello a finiftra per 11 Tribunale dell''Ammira- 
gliato , e Confolato di Mare. Quelto Tribunale 
era prima divife in due e Il primo regsevafi da un 
Giudice, e procedeva in tutte le caufe attinenti 
alla gente addetta alla marina, e davalî da que- 
fto V appello al S. R. C.. Il fecondo componevafi 
da un Priore , due Mercanti, e due Avvocati af- 
foffori., e procedeva in tutte le caufe, nelle quali 
‘procede it Magiftrato del Commercio, ma però in 
caufe, che non eccedeva la lomnma di ducati 509. 
Il Re unì quelli due Tribunali nel 1784. compo» 
nendolo di un Prefidente, che volle foffe fempre 
o. un Configliere. del S. C. o un Prefidente del 
la R. Camera: due Giudici Togati: due Affeffort 
Mercatanti , un Fifcale, un Avvocato de’ Poveri, 
ed'‘altri Subalrerni.. In Gennajo del 1784../i unè 
la prima volta. mella Ruota grande della G. C. 
finchè quefto luogo fr rendeffe atto all'uopo. Pochi 
anni dopo fu ampliato, a quattro il numero de’ 
Giudici Togati. Vi fi regge parimenti in quefto 
luogo V altro Tribunale detro Vl’ Udienza di Guer= 
ra, e Cafa Regale, formato da due Tribunali del- 
i Alcaide di Corte, che aveva l ingerenza potitte 
ca fu tutti gl’ Individui della cala del Principe, 
‘e loro Famiglie, e dell Udienza Generale deglt 
eferciti, che aveva l ifpezione di giuftizia futut 
ta la Truppa. Si è ora compofta di un Prefidene 


te Marefciallo di Campo di S. M. che FRMUeeRiE 
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le caufe ad un Configliere del Tribunale 3 di un 
Vice-Prefidente , fempre Configliere della Real Ca- 
mera , che accorda i gravami » di tre Configliers 
Togati , yn Fifcale, ed un Avvecato de’ Poveri, 
che ora fon anco Togati ; ma nell'origine quefti 
due ultimi non ebbero Toga, ed altri Subalterni, 
e conofce ova le caufe, che conofcevano 1 due abo= 
Viti Tribunali. 

Quali a linea di quefti edifici, ma però in fito 
diftante, ed avanti la Chiefa di S. Giacomo, che 
or ora fi defcriverà , vi è un altro Teatrino chia= 
mato di S. Carlino, ove fi recitano opere buffe in 
mufica , ed in profa, per lo più in. lingua Napolte 
tana. Era fituato quefto Teatro in una ftanza tm 
mediate fotto la Congregazione del Sacramento de’ 
Signori Spagnuoli , che Sta nell’ atrio. di. detta Chige 
fa di S.Giacomo . Quivi recitò per lunghi anni il 
celebre D. Faftidio Comico, che diè al Teatro un 
nuovo carattere del fuo proprio. nome Exa, quefto 
di un letterato fciocco; ma follenuto: gon tal gra- 
vità, che riufciva ammirabile. Fu incredibile 10 
concorfo in quel Teatro quando lui recitava .; ba- 
Stava che compariffe fulle frene per deltare un ri 
So immenfo, accrefciuto. man mano dalle: tante ine- 
zie che diceva, ma che in bocca di lui diventa» 
vano graz:of(fims concetti. Egli è ftato Mined 
le s il nuovo carattere da. effo introdotto fi è eftin= 


zo con lui. Cagionando un tal Tegtro irriverenza 
al Jagro luogo, che vi fopralava, fi tolfe», e fi 
viedijicò quelt' altro ehe ora abbiam defcritto circa 
sl 1770. | 

Ma già, che fiamo. in quella piazza, fi può 
offcivare la Chiela, e Cala di S. Giacomo ; ma 


pri» 
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prima bene fia dar qualche notizia della fonda< 
zione, 

Il gran Giovan d’ Auftria figliuolo dell’ invit- 
to Imperator. Carlo V. avendo unito al: fuo va- 
lore la pietà Criltiana, dopo della così rinomata 
vittoria navale ‘contro de’ Turchi, tornò in Na- 
poli, dove in memoriaedificò una Chiefa, eduno 
Spedale per la nazione Spagnuola, col titolo di 
S. Maria della Vittoria , nel. luogo delle Mortelle, 
dove ora è ìil Moniftero di S. Catterina da Sie- 
na di Donne Domenicane; ma la magnimirà di 
D. Pietro di Toledo, che comportar non fapeva 
‘cofe volgari, e mifere,cercò di fondare un luogo 
a mifura-della grandezza del fuo grand’ animo: 
che però col fuò proprio danaro, con molte li» 
mofine ‘ottenute, così da’ nobili Spagnuoli, co- 
me da’ Napoletani, e colle» contribuzioni della 
'Soldatefca, taffando il Capitano del terzo Spa- 
pnuolo a- pagare un ducato in ogni mele dellefue 
paghe ; gli‘ Officiali fubordinati un mezzo ducato, 
e li foldati ordinarj uh carlino per ciafcheduno, 
comprò molte cafe in' quefto luogo, che chiamato 
veniva, Genova piccola, per gli tanti Genovelfi; 
che vi abitavano preffo la loro Chiefa ; e mi di. 
ceva un vecchio di 98. anni d’ età, di aver fa- 
puto dal fuo vecchio padre, che in quefto luogo, 
€ quartiere non'v'era cafa che abitata non fofle 
‘ftata ‘(da' Génoveli, per abitare vicino la propria 
Chiefa ; in modo che la loro loggia, © ftrada , 
che ftava nella. Pietra del Pefce, come fi diffe, 
reftò affatto difabitata. A_6. di Marzo del 1540. 
‘fi diè principio a quelta Chiefa jed Ofpedale:, col 
difegno modello , e ‘direzione di Ferdinando uv 
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‘lio. noftro meo, il quale benchè aveffe 
avuto piaota | i ufficiente , difegnò la Chiefa in mae 
do, che dall’ Aitare maggiore fi vedeffe la punta 
del Molo; e però dalla” parte dell’ Epiftolà , nella 
nave minore, fi vedono Cappelle di pochiflimo 
fondo, e dalla parte dell’ Evangelo oltra miiura 
sfondate. 

Ora quella veduta ‘vien impedita dalle fabriche 
del Teatrino, ed altre defcritte.. 

Entrati in quefta Chiefa fi può offervar di bello 
dentro del Coro il fepolcro di D. Pietro di Ta- 
ledo di gentilifimi marmi in Ifola, erettoli da 
D. Garsìa Vicerè di Sicilia fuo. figliuolo . Quefta 
è un’opera, che ha del maravigliolo ; in modo= 
che non ha potuto effere in tutto biafimata da 
Giorgio Vafari. Ricco è quefto fepolcro di molte 
ftatue ; fopra vedonfi. due famofe ftatue inginoc= 
chioni, che guardano 1° Altar maggiore dalla par= 
te di dietro, una porta il ritratto di D. Pietro, 
l’ altra della. moglié . Negli angoli vi fono quat» 
tro ftatue, che rapprefentano quattro virtù; fopra 
vi,.fono molti putti in atto di meftizia, benche 
alquanto maltrattati. Ne’ lati vi fono tre tavoledì 
marmo, dove a mezzo rilievo, ed a baffo, vi 
ftanno efpreffe alcune belliche azioni di quefto 
Signore , che pajon fatte da mano divina .Vi fono 
molti arabefchi, ed ornamenti così delicati, che 
migliori non fi potrebbono riconofcere in cera 5 
il tutto fu fatto dal noftro Gio: Merliano, detto 
di Nola. Nel pilaftro maggiore della Croce, dal. 
la porte dell’ Epiftola, vi è una Cappelletta , che 
guarda l’ Altare grande; in queta vi fi vedeuna 
tavola, nella quale fta efpreffa la Vergine, che 

> tie» 


34 Delle Notizie di Napoli. 

tiene il fuo putto in braccio. Stimafi di Raffaél 
d’ Urbino; però dasl’ intendenti mi fi dice che 
quefta tavola fu tolta via, e trasmeffa ‘altrove, e 
che quefta, che al prefente vi fi vede, è una 
copia della prima fatta da un valent’ uomo. 

Dalla parte dell’ Evangelio, nella Croce, viè 
un Cappellone della Nazione Catalana, ove fi vede 
una tavola, nella quale fta efpreffa la Versine 
affunta, opera del Crifcuolo, Nella Cappella de’ 
Continui di S. E. vi è una tavola coll’ Imma- 
gine di S. Giacomo, opera di Marco da Siena, 
ed altre tavole di diverfi Virtuofi. Su la porta 
maggiore vi è un quadro, dove fta efpreffo il 
Sagro Natale del Signore : opera è quefta di Bar- 
tolommeo Paffanti noftro Napoletano , che fu il 
miglior allievo, che fia ufcito dalla fcuola di Giu- 
feppe di Ribera. Molte opere di quelto artefice 
fono ftate paffate di mano del Maeftro ; in Na- 
poli fono rimafte poche opere di queft’uomo , ef. 
fendo che dal già fu Gafparo Romer Fiamingo 
fono ftate la maggior parte raccolte, ed inviate 
in Fiandra, Il quadro della Cappella a fianco 
del maggior Altare 7 corn Evangelii, è del 
Bardellini. La Chiefa è fervita da un numerofo 
Clero, e vi fono molte belle fepolture di diverfi 
nobili Spagnuoli , come fi può vedere; vi fi con- 
fervano di fantc Reliquie, un pezzo del fanto 
legno della Croce, ed un offo della fpalla di S. 
Barbara Vergine e Martire. 

Da quefta fi può paffare a vedere il cortile, 
nel raezzo del quale, vi è una perenne fontana ; 
€ vi è il parlatorio delle Monache della Conce- 
gone ; e da quefto fi può falire a veder l’Olpe- 
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dale , il quale è molto ampio, commoda, e ben 
fervito ; ed inquefto non fi ricevono, che poveri 
infernai della Nazione, così febbricitanti, come 
per ogni altro accidente; e preffo di quefto Ofpe- 
dale vi è il publico Banco , quale fu eretto nell’ 
anno 1597. 

Quefta Cafa ; Banco, e Chiefa, viene intitolata 
SS. Giacomo e Vittoria, attelo che vi fu unito, 
nell’ anno 1590. 1 Ofpedale già. detto di S. 
Maria della Vittoria, eretto nell’anno 1572.dal. 
la buona memoria di D. Gio? d* Auftria nelle ca» 
fe di Lucrezia d’ Affitto. 

Tornati per la fieffa porta della Chiefa , per 
dove fi entrò ;.nella piazza del Caftello jin ufcire 
vi è un famofo Oratorio, o vogliam dire Cons 
gregazione del Santiffimo Sasramento , dove ftanna 
fcritti, e vi fi congregano moltiffimi divoti nobili 
Nazionali ; e nel Giovedì, che chiude 1’ ottava 
del Corpus Domini , fanno una folenniffima pro 
ceffione per le ftrade d’ intorno alla Chiefa , che 
veramente è degna d’ effer veduta, perchè in ogni 
capo ftrada vi fi fa, con bizzarro enobile Teatro, 
un’ Altare ricco di tefori d’ argenti, e quefti fo- 
no al numero di quattro: fi può dire,che quefta 
fia una delle belle fefte, che fi faccia nella noftra 
Città. 

Ma tornati nella piazza del Caftella, dove fi» 
nifcono i fofli dalla parte del Palco, o giardino 
Regio, vedeli un belliffimo ftradone, che fpunta 
alla Piazza del. Palazzo Regale. Quefto prima, 
altra larghezza non aveva, che quella nella quale 
fi vede la laftricatura di pietre nere ; dalla parte 
del giardino ftavano attaccati molti commodi pae 
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lazzi, quali j dopo i rumori popolari , furono dal 
Conte d’ Onnatte fatti buttar giù, eficado ftati 
ftimati di qualche perniciofa confeguenza in fimil 
congiuntura di guerra, reftandone foddisfatti i pa- 
droni del prezzo . 

Ma è tempo di vedere il Caftel nuovo. Ebbe 
quefto aggiunto, che ritiene fin’ ora, a differen- 
za del Yeckhio , che ftava dove è ora la Chiefa 
di S. Agoftino, che. fu diroccato, come fi diffe. 

Il principio della fua fondazione fu così: Carlo 
I. d'Angiò, vinto Manfredi , e conquiftato il 
Regno, entrò in Napoli nel giorno dell’ Appo- 
ftolo: S. Mattia nel 1266. Andò egli a ftanziare 
nel Cafteldi Capoana; ma perchè la ftanza non li 
piaceva, per effer fatta alla Tedefca, ordinò che 
fe ne fabbricaffle un’ altro alla Francefe: e così 
dall’ Architetto Gio: Pifano fa eletto il fito,do- 
ve oggi fi vede; e col modello dello fteffo Pifa- 
no, circa gli anni 1283. fu egli edificato: che 
è quello, che fta nel mezzo di travertini di pi- 
perno, con quelle Torri altiffime; perche in quei 
tempi, ne’ quali non vi era l ulo del cannone, 
la fortificazione confifteva nell’altezza delle mus 
ra, e delle Torri. In quefto luogo, che fuorine 
ftava della Città, vi fi vedeva edificato il Con- 
vento de’ Frati Friiesiini , con la Chiefa inti» 
tolata S. Maria de Palatio, nè ho potuto fapere 
di donde fortì quefto titolo: puo!’ effere, che 
quì foffe ftato qualche palazzo di ricreazione do- 
nato a’ Frati per la fondazione. Portano alcuni 
de’ noftri Scrittori, che foffe ftato eretto dallo 
fteffo Padre. S. Francelco. Fu fatto diroccare, e 


trasferire, a fpefe dello fteffo Re, nel luogo dove 
fi 
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{ véde, come nell’ antecedente giornata fi ayvisò . 
Nel foffo del detto Caftello vi entrava il mare, 
dalla parte, dove ora è la Darfena ; e nella boc- 
ca, per dove entrava, vi fece frabbricare una 
gagliarda Torre, che detta viene al prefente la 
Torre di S. Vincenzo, per una Chiefaà erettali 
vicino a quefto Santo dedicata. Que/fa torre è 
fata diroccata + 
Il Re Alfonfo T. d’ Aragona, avendo conqui- 
fiato il Regno;e conofcendo quefto Caftello effer 
di neffun rilievo, non effendo atto all’ ufo delle 
Bombarde, difegnò di fervirfene per mafchio, e 
colla nuova fortificazione di quei tempi, lo cine 
fe di nuove mura, e di nuovi baftioni, ma .ton- 
di, atti al maneggio del carinone, e di ‘nuovi 
fofiì ; ed Alfonfo medefimo ne fu l' ingegniere * 
ed in fatti riufcì una delle famofe fortificazioni 
di quei tempi. i 
A” 16. di’ Marzo dell’ anno 1546: fi attaccò 
fuoco alla munizione, che fi confervava nel ba» 
ffione, che guardava la marina, e con morte 
di trecento  perfone, lo mandò per aria, con. 
danno notabiliffimo di molti edificj, e particolare 
mente della Chiefa , ed Ofpedale di S. Niccolò , che 
in quefta occafione furono ttafportati dove .ora fi 
vedono . D. Pietro di Toledo prefto ilrifece, ma 
più ampio, ed in forma quadrata ; e con quelta 
occafione, nella fteffa forma riduffe il Baltione dalla 
parte di terra, preffo il giardino del palazzo. Que» 
fto modo di Baloardi quadrati furono poftivin 
opera in tempo dell’ Imperatore Carlo V. per» 
chè riefcono più ficuri a difenderfì 1’ un l' altro; 
de’ Baloardi tondi fatti da Alfonfo non ve n’ è 
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rimafto: altro ;.che uno, perchè puol’effere difefo 
dagli altri due quadri,che fporsono più in fuori. 

Si entra in quefto Caftello per ponte levatojo 
di legno, che fta ful foffo, e nel Caftello di 
‘ dentro per ponte di fabbrica: ed entrandovi , per 

rima s'incontra. una maeftofa facciata di marmo, 
nella quale con molte figure fta efpreffo il trione 
fo di Alfonfo, quando trionfante entrò in Napo» 
li, con altre iftorie degne d' effete offervate, co- 
me ben fatte. Quefll’opra fu. fatta fare da’ Na» 
poletani per eriggere un’ Arco trionfale. all’ufo 
de’ Romani , s difegnando di collocarlo preffo le 
fcale della porta minore della Cattedrale; ma per- 
chè erigoer non fi poteva fenza buttar giù una 
parte della cafa di Cola Maria Bozzuto, che ave- 
va fervito ‘da valorofo e fedel foldato, Alfonfo, 
non volle il Re, che Cola Maria foffe rimafto 
dissuftato in vederfi la cafa rovinata, reftando 
contento, che l arco foffe collocato nel luogo, 
nel quale fi vede. 

Quel’ Arco, fu opera di Pietro di Martino Mi. 
lanefe, che fu tanto caro ad Alfonfo, che dopo 
d’ averlo largamente premiato, lo ereò Cavaliere. 
Morì quelti in Napoli, e fu fepolto con molto 
onore, nella Chiefa di S. Maria la Nuova, nell’ 
anno 1470. in rifarfì poi la Chiefa, il marmo 
è ftato rimoflo, e diffipato . 

Vedefi appreffo una porta di bronzo, così for= 
te, che non potè effere forata da una groffa pal-. 
la: di cannone, fcagliata da dentro la piazza del 
detto Caltello: ed è appunto quella palla, che 
al prefente vi fi vede. Quefta porta vedefi nobil- 


mente iftoriata a:baffo rilievo con alcune azioni 
de- 
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deoli Aragonefì ; e fu fatta col modello di Giu 
ligno da Majano. Vi fi vedono ancora altri meze 
zi rilievi in marmi, che compongono alcune 
iftorie degli fteffi Aragonefi, fcolpiti dallo fteflo 
Autore. 

Si entra in una commodiffima piazza di Ar- 
mi; ed in quefta vedefi la Chiefa dedicata. alla 
Vergine-e Martire S. Barbara. E° quefta. compo- 
fta alla gotica, benchè modernata;la porta vedefi 
ornata di marmi dî ordine corintio ; nelle bafi 
delle coloane vi ftanno col'ocati il ritratto a baf= 
fo rilievo di effo Giuliano, della figliuola, e di 
altri, che vi lavoravano. 

Dentro del Coro nobilmente modernato, con 
ifpalliere di ftravagante legname di noce,ìil tutto 
fatto per la zelante attenzione del Curato, o Par= 
roco del Caftetlo ; nella faceiata di mezzo vedes 
vali un quadro, nel quale ftava dipinta la Ver. 
gine col fuo figliuolo in feno, adorato da’ Santi 
Magi, due de’ quali: portano il ritratto di Alfon- 
fo IL e di Ferdinando. Da molti ftimafi, che 
quelta fia la tavola di Gio: da Bruggia, inviata 
al Re Alfonfo, fcrivendofi da Giorgio Vafari, 
che quelta fia ftata la prima dipintura ad oglio, 
che fia ffata vifta in Italia , e che diede motivo 
ad Antotiello di Meffina di. portarfi in Brugsia 
per fapere il fegreto, come fi diffe, nell’ oflere 
vare alcune dipinture di Colantonio di Fiore nel» 
la Chiefa di S. Lorenzo. Altri vogliono., che la; 
tavola de' Magi di Gio: di Bruggia foffe quella, 
che donò il Re Federigo a i Frati di S. Maria 
del Parto a Mergellina: credali» come fi vuole, 
Quefta tavola, coll’occafione. diabbellire la Chie» 
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fa, è flata trafportata nel muro laterale dalla par» 
te dell’ Evangelio; dentro lo fteffo Coro. 

La chiefa vedefi tutta pofta in iftucchi dorati, 
e tutte le dipinture, che vi fi vedono, così ad 
oglio, come a frefco, fono di Pietro del Pò Si. 
ciliano, ffà ora da circa venti anni in qua tutta 
abbellita alla moderna, con iffucchi bianchi fotto 
la direzione doll’ Ingegnier camerale Cio: Antonio 
Giuliani, ed altri Ingegnieri militari. i 

Dentro di quefto Coro,dalla parte dell’ Evan- 
elio, vi è una. porta, per la quale fi entra in 
una fpaziofa fcala a lumaca di marmo di 15g. 
fcalini , che và fin su la torre,e che fegretamen- 
te conduce alla fala grande, e ad altri apparta» 
i menti: ed in quelta non fi può defiderare mag- 
gior commodità e bizzarrìa ; perchè fin dall’ ulti- 
mo fcalino fi vede chi fta nel primo , e chi fale, 
i e fcende ; e quefta fu opera di Gio: Pifano . 
Dentro della Sagreftia vi fi vede una ftatua 
della Vergine, col fuo Bambino in braccio di 
marmo così delicato , che fembra alabaltro, e 
con difegno e tenerezza da non faperfì fare in 
quei tempi, c fi ftima opera del Majano. 

Uiciti da quelta Chiefa , fi può falire per la 
fcala fcoverta, che le fta apprefflo, a veder la fala 
architettata alla gotica dal Pifano in forma qua- 
dra, con tal giudizio, e fimetria, che parlando 
feoretamente in un cantone, fi fente da chi Îta 
nell’ alrro. In quefta fala, come alcuni fcrivono, 
S. Pietro da Morrone Pontefice, detto Celeftino, 
rinunciò il fuo Ponteficato. Quì fi facevano i 
più folenni feftini ; quì Federigo Imperatore , in 
tempo di Alfonto I. ricevè complimenti grandi; 
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e nel proffimo appartamento alloggiò colla mo- 
glie ; quì furono miseramente imprigionati il Con- 
te di Sarno, ed i figliuoli, ed il Segretario Pe- 
truccio , per ordine «del. Re Ferdinando I. come 
promotori della Congiura de’ Baroni; ma oggi 
ha perduta la bellezza, e curiofità, che riteneva, 
perchè D. Pietro di Aragona vi trasferì l' Arme- 
rìàa, e come tale oggi fi può vedere. Serbanfi in 
quelta armi da potere armare cinquantamila fol. 
dati di tutte armi, così Fanti, come Cavalieri: 
vi fi confervano ancora molte armi antiche. 

A man finiftra, quando fi entra, fopra di una 
porta a che andava agli appartamenti, ed alla tri. 
buna, vi fono alcuni bafli, e mezzi rilievi di 
Giuliano da Majano, che più belli non fi poffon 
vedere . 

Si poffono vedere i diverfi appartamenti, che 
ftanno d’ intorno aquelta piazza , che non fi poffo- 
no rendere credibili a chi non li vede; onde 
non è. maraviglia quel che fi ferive di Alfonfo 
I. che in uno ifteffotempo aveffe alloggiato alla 
regale nella fua cafa Cardinali , Principi, ed Am- 
bafciadori ; benchè in qnei tempi non vi foffe il 
fato di oggi di tante camere, ed anticamere .Sa- 
lite le prime tele della fcala degli appartamenti, 
che ftanno alla deftra dalla porta della Chiefa, 
vedefi la ffanzaogsi ridotta inuna belliffima Cap» 
pella, dove fu alloggiato da Ferdinando I. S. 
Francefco di Paola; e quì per tradizione fi ha, 
che aveffe fatto il miracolo di tagliar le monete, 
e farne ufcir fangue. 

Le ftanze, che vi ftanno di fotto., che poffono 
fervir per contramine , così nella vecchia, come 
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nella nuova fortificazione, fono maravigliofe , e 
molte di quelte potean.fenvire di ftalle a centi. 
naja, e centinaja: di Cavalli. 

Le munizioni poi di guerra fon grandi; e dele 
le bombirde, ‘oltre di quelle, che di continuo 
ftanno fu le muraglie e baftioni , ve ne fono in 
grandezza , che non han pari ; non credo; che 
fortezza di quefta fi veda più bella e munita. 

In quefto Caftello vi è una: forgiva di acqua 
molto perfetta, che forma una fontana, anco fuo- 
ri del Caftello mella via dell’ Arfenale. 

Uiciti da queta fortezza } ‘nella piazza vedefì 
una vaga fontana di marmi , fatta nell’anno 1549. 
per ordine del Conte d’Onnatte, col difegno del 
Cavalier Cofimo , ed in effla vi fi vedono quat- 
tro cavalli marini, che buttano acqua per la boc- 
ca, e vi fi lesgono due fpiritofe ifcrizioni com- 
pofte dal noftro Gio: Battifta Cacace. Poco June 
gi da queta, preffo la Garitta della guardia fpa- 
gnuola , dove fempre aflifte. una compagnia, che 
an ogni fera fi muta, ed avanri la Chiefa dedi- 
cata a S. Maria di Monferrato, Chiefa di molta 
divozione , «fervita da’ PP. Benedettini Spagnuolis 
ora fervita da’ Preti, vi fi vede. un’ altra fontana 
di marmo con una bella conca nel mezzo, e con 
un putto: quella fu fatta a fpefe della Città, ri. 
ceve l’acque, che sgorgano dentro la Torre Ma- 
ftria che la, come fi diffe, nel Convento di S. 
Maria la Nuova. 

Gamminando avanti fi vede il noftro Molo; 
detto il Molo grande, a differenza del picciolo, 
e del Molo di mezzo. Fu quefto edificato nell’ 
anno 1301, da Carlo I. Angioino, fu pofcia ac- 
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crefciuto da Carlo lI. fuo figliuolo . Fu amplia» 
to da Alfonfo I. con tirarlo. più avanti dalla 
parte del Fortino ; e lo fortificò col farvi porre 
d’ intorno quei gran faffi, che fece quì portar da 
Pozzuoli nella guerra , che ebbe co’ Genovefi . 

D. Arrigo Gusmano Conte d’ Olivares, circa 
oli anni 1598. difegnava d’ingrandirlo, con ag= 
giungervi un’ altre braccio, che fi principiò dale 
la Torre di S. Vincenzo, come ne appare l' ins 
cominciata fabbrica; ma non fi potè terminare 
per la morte del. noftro Monarca Filippo II. che 
mutò, le. cofe. 

Effendo rimafto: quafi derelitto per la nuova 
Darfena, fatta da D: Pietro d'Aragona, in mo» 
do che in più parti fi vedeva maltrattato dall’ 
onde, D. Gafparo d’ Aro Marchefe del Carpio,, 
l ha riparato, fortificato , ed abbellito nel modo 
che fi vede. 

Vi fi vede un belliffimo fanale laterizio, che 
da noi fi chiama Lanterna, forfe de belli, che 
ne Porti veder fi poffano , fatto nell’ anno 1626. 
con modello e difegno ‘del noftro Pietro de Max 
rino Regio Ingegniere. Preffo. di quefto Fanale 
vi era una gran fontana, e per delizia di chì 
andava a fpaziarvifi, e per commodità de’ Legniz 
che fltavano nel porto. Fu fatta. in tempo del 
Duca d’ Alcalà ; circa gli anni 1559. era in fore 
ma ottangolare d’ angoli non uc uali ; ne’ minori 
sporgava l’acqua dalla bocca. di quattro delfini , 
in alcuni piccioli ricettacoli , che ufcivano fuori 
del fonte maggiore per dar commodità a chi be- 
re voleva; nel mezzo degli angoli maggiori vi 
fi vedevano quattro ftatue tonde, che rapprefen- 
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tavano i quattro fiumi principali del mondo: que: 
fi dall’ urne che tenevano fotto del braccio, ver» 
favano nel fonte acqua in quantità, e quefte fta- 
tue da’ Napoletani venivano chiamati i quattro 
del molo, che diedero un adagio , che fin'ora 
corre, ed è, quando fi vede uno con affettata 
gravità, o pure tardo nel moto, dir fi fuole: è 
uno delli quattro del molo. Nel mezzo di que- 
fto fonte vi fivedeva elevata unatazza, nel mez- 
zo della quale fcorgevafi collocato un’ antichifli- 
mo marmo forato, dal quale forgeva l' acqua, 
che verfava nella tazza, ed in quel marmo fcol- 
pito vi ftava di fattura greca un’ Apollo in mez- 
zo delle Sirene, e del Sebeto, che dal Vinando 
fi riporta avere offervato per altaretto degli an- 
tichi Dii, e pofcia collocato su di quefto fonte. 
D. Pietro Antonio d’ Aragona la fece disfare, 
fotto pretelto di volerla trafportare nella nuova 
Darfena; ma il vero fi è, che la fece trafportare 
mella fua cafa nelle Spagne, e così Napoli è ri» 
mafta priva di un così deliziofo fonte, opera del- 
le più ftudiate del noftro Gio: di Nola. 

Più avanti vi fi vede un belliffimo fortino, 
che ferve per la cultodia delle Galee , e vì ftan 
di guardia i foldati vantaggiati dalle fteffe Galeé 
Oggi vien guardato dalle milizie regolate. 

* L’ edifizio del Molo grande fi trova amplia» 
to, e migliorato dalla M. del Re N. S. ( Dio 
guardi ) con la direzione del Regio Architetto, 
Ingegniere , ed Ufficiale delle guardie marine 
D. Giovanni Bombiè, da chi fi è avuto cura non 
folo di reftaurare l’ antico, ma anche di moder- 
narlo, e di accrefcerlo di nuovi commodi ; poichè 
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dal fuo principio fi ci è pofto per ripararlo dall’ 
impeto del mare la fcogliera di faflì di Fietravi. 
va, quale egualmente fi è girata dalla parte di 
mezzogiorno , e dalla parte ancora di Occidente 
fino all’ attacco con la porta dell’ Arfenale. Indi 
giufto nel feno, che forma il porto fi è fatta 
la banchitta, o fia paffegsiatojo circa due palmi, 
fuperiore al livello del mare, per dar commodo 
allo sbarco de’ batelli ; e nelli laterali di detta 
banchitta fi fono fatte varie fontane di acqua pe 
renne, per dar commodo a’ baftimenti di far 
acqua ; come altresì in parte delle fuddette ban- 
chitte fi è fituato un gran ceppo di buona core 
poratura, per poterfì a queto alligare gli alberì 
di baftimenti per poterli rivoltare in occafione di 
qualche accomodo, che gli bifogna , così ne’ lati, 
come nella parte di fotto; e in detta banchitta 
fi fono lateralmente fituate alcune fcalinate, per 
montare nella ftrada fuperiore di detto Molo, 
ampia, e fpaziofa, con pavimento di bafoli del 
Monte Vefuvio, comminando così drittamente da 
Occidente in verfo Oriente; nella fine della qua» 
le ftrada fi trova su la diritta un picciolo fpiazzo 
con fontana, e poco da effe diftante, la fabbrica 
di una Torre confiffente in più piani con fanali 
all’ eltremo, e più lampadi, che danno lume da 
dungi a’ baftimenti che debbono centrare nel por 
to; poffeduta ab antiqua dall’ illuftre famiglia 
Capano della piazza di Nido . Indi rivoltando per 
Ja fuddetta ftrada, a finiftra di detto fpiazzo, 
trovafi la continuazione della medefima da Mez» 
zogiorno a Tramontana; e percorrendo per la 
micdelima lunga tratto, con fimile pavimento di 
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bafoli, fpaziofa larghezza, e con pettorate all’ 
eftremo, fi giughe ad un raftello, chiufo con fer 
rata, che da dietro poi tiene la fabbrica del cor» 
po di guardia di milizia regolata, confiftente in 
più ftanze ; tanto, per comodo di Soldati , quanto 
per l’ Ufficiale di guardia; e quefto munito con 
frontifpizio ornato di ftucco, è altri lavori , € 
con la ftatua ancora del gloriofo noftro protettore 
S. Gennaro; qual Fortino hà il comodo di guar» 
dare per mezzo delle fue aperture tutti i balli» 
menti, che entrano, e che fono nel porto. 

In queftoconfifte la ftrada denominata del Molo, 
perchè principia dalla porta del regio Arfenale; 
e tornando alla medefima;fe li trova corrifpondere 
altra ftrada, che viene dal largo del Caftello;e gie 
rando verfo Oriente, cammina di buona largezza je 
con fuolo di bafoli ,chiamata quella, Stra44 nuo- 
va, perchè quantunque ci foffe lata per l’ ad- 
dietro , ad ogni modo non era quefta notabile, 
tome lo è ‘al prefente, così ridotta per paffeggio, 
e diporto de’ Cittadini Napoletani, dalla regal 
Munificenza del noftro Resnante, quale anche hà 
voluto dar comodo alla gente minuta, che ivi fi 
conduce, di poterfì federe; avendoci a tale effete 
to formato dalla parte verfo mare fedili di fab» 
brica, e pietra forte. 

* Nel capo di detta Mtrada trovanfi lateralmente 
diverfi magazzini per immiffioni di merci pelli 
medefimi, avendo così 1 baftimenti, che fonò 
nel Molo, il comodo di fcaricare le mercanzie ; 
poicchè confecutivi a detti magazzini trovanli } 
officine della Regina Dogana, ed il corpo di 
guardia, per invigilare a’ controbandi, con vicoli 
à ale 
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ancora transverfali , che conducono al fondo della 
Regia Doganna grande je dall'altra parte oppofta, 
ove fon detti magazzini, ed officine, trovalìi uno 
fpiazzo con fuo prolungamento verlo mare , affie 
ne di fcarricare , e catricare le mercanzie , nel 
medefimo fpiazzo ancora fi vede una fontana dî 
aqua perenne, fatta con marmi , ed ancora la 
Chiefa denominata di S:Maria del Pilar, corrot- 
tamente Piliero. E feguitando avanti detta ftra» 
da con la medefima direzione, di Oriente, trovafi 
in tefta rifultante della ftrada inverio mare, uno 
fpiazzo grande di figura quafi circolare, rimafto im» 
serferto ; e laterale a quello quefto poco inferiore 
dalla fuddetta notata ftrada con do!ce declivio , cam» 
minando verfo Mezzogiorno, fi ravvifa un’ altro 
fpiazzo , con edificio all’ eftremo di fabbrica , ote 
tangolare, confiftente in ‘due piani, ben ornata 
di ftucco je di pietra forte ,che dà comodo nome 
meno al Capitano del Porto, che ad altri Ufli» 
ciali j che ivi fi trovano, reggenti. l° ufficio 
marittimo ; e laterale a detto ftradone fi trovano 
due gradette, per le quali fi cala fino al livella 
del mare, dando così comodo a’ battelli di po= 
terfi accoftarea detto flradone, e dare a’ fubalter= 
ni dell’ ufficio marittimo i corrifpondenti manie 
felti . 

* Tornando nell’ enunciati ftrada , rivoltando per 
la medefima verfo Tramontana egualmente fpazio» 
fa, con fimile fuolo di bafoli, fl ‘giugne fino al 
luogo denominato il Molo piccolo, in dove fi 
trova altro piccolo feno di mare, ad ufo delle 
felluche, e altre barche delle noftre coftiere quali 
per mezzo di un arcone di fabbrica , paffando per 
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fotto detta ftrada del mare grande, paffano in 
quefto picciolo ; in modoacchè laterale a detto ar- 
cone fi trovano dall’ una, e dall’ altra parte fot- 
to detta ftrada formati magazini per ufo di cu- 
ftodire grani, biade, &c. e voltandofi verfo 
Oriente , fi trova la medefima ftrada giugnere fino 
al ponte della Maddalena. * 

Quefta belliffima ftrada fatta dalla munificenza 
di S. M. Cattolica nel 1755. fotto la direzione 
di D. Michele Reggio Cavaliere Gerofolimitano , è 
Generale di Mare di S. M. col. difegno e guida 
dello fteffo Ingegniere Buonpiè, non può mai idear- 
fi quanto utile, magnifica , e vaga ella fia, che 
da chi può vicordarft V antico fito.del noftro lido 
Era egli in quela parte tutto ingombro di barche, 
botti, ed altro y ineguale nel fuolo, e tutto Jpor- 
co- così continuava la ftrada fino al Ponte della 
Maddalena: IV gran Carlo di Borbon ided in que- 
flo fito una ftrada carozzabile ; e per dar luogo & 
tutti gli attrecci di marinerda, che quì di necef= 
fità doveano effervi, ideò un ponte nel mare, che 
dall’ edificio della confervazione delle farine fpor= 
gendo a mezzogiorno , ritornaffe poi a fettentrione 
fino alla così detta porta di Malfa, ch’ è una del- 
le porte. di mare » nello fpazio chiufo tra il pon- 
re, e la ftrada di Porto falvo, vi è come un 
porto ove approdano tutte le barche di Sorrento + 
di Maffa, e di tutt i pae della noftra coftiera 4 
che in ogni mattina vi giungono a portar latte s 
frutta , vitelle, e tanti altri prodotti de' loro pae= 
fi. Il ponte è foftenuto da fermiffimi archi, 1 qua» 
li danno l’ adito alle barche per introdurfi dal mare 


a quefto picciol molo Nell’ incurvatura del Ponte 
vi 
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vi è un maeftofo largo, ove la fera di flate vanno 
a deliziarfii Napolitani s tutto cinto di fedili , che 
fopraftano al mare, e nella punta acuta di effo vi è 
sl defcritto edificio ottagono quafi a livello del ma- 
ve, deftinato alla Deputazione della falute, ed al 
Guardiano del Porto. Su del quale vi è la ftatua 
di marmo dell’ Immaculata Concezione fattavi ap- 
porre da S. M. C. e nell altro lato, fu la par- 
ze del moto nel fortino fattovi edificare, v' inalzò 
la frarua di S.Gennaro , acciò entrambi vesghia[fe- 
so alla protezione di Napoli . 

Tornando su,e proprio dove fi vede la Garit= 
ta, nella quale rifiede la guardia de’ faldati Spa- 
gnuoli, fi vedono due ftrade: quella a deltra va 
d’ avanti, dove ftava |’ antico Arfenale fatto 
dagli Angioini, ed ampliato da i Re Aragonefi, 
come fi diffe ;e vien chiamata la ftrada Olivares, 
perchè fu ridotta in quelta forma, ed abbellita 
con fontane dal Conte d’ Olivares Vicerè nell’ 
anno 1565. per quefta ftrada fi va alla Conferva- 
zione delle farine della Città, ed al Molo di 
MEZZO » 

A finiftra vede una belliffima porta di tra» 
vertini di piperni, e chiamata viene dell’ Arfe« 
nale ; perchè per quefta all’ Arfenale fi và: ben- 
chè oggi anco fi dica, della Darfena, per la nuo- 
va Darfena fattavi; da quì c° incammineremo . 
E per dar qualche notizia del noftro Arfenale : 
ftava 1’ Arfenale, dove fu dimoftrato nell’antece- 
dente giornata .D. Innico de Mendozza Marche» 
fe di Mondejar Vicerè, conofcendolo angufto , ed 
incapace alla fabbrica in uno fteffo tempo di 
molte galee ; ftabilì di abolir quefto, e di farne 
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un' altro nuovo, e più capace; che però, col 
parere degli efperti, fi eleffe la fpiaggia, che det- 
ta veniva di S. Lucia ; e tanto ‘più , che quefto 
luogo veniva a fogsiacere al cannone del Caftel. 
nuovo, € ftava feparato dall’abitazioni de’ popo- 
ot, 

Vi fi diede principiò a’ 5. di Giugno dell’anno 
1577. colla direzione di Fra Vincenzo Cafali Fio- 
rentino , famofo Architetto di quei tempi, e fu 
prelto terminato ; in modo che al coverto vi fi 
potevano fabbricare , in uno fteffo tempo, fettan- 
ta Galee, con luogo a parte da poter confervare 
ogni forte di mnnizione da guerra, così navale, 
come terriltre: vi fe d’ avanti, com'è di dovere 
In ogni Arfenale j,una commoda piazza da potere 
ordinare agnî più gran treno d’ Artiglieria ; e 
quefta in tempo dell’ ultime mozioni popolari 
fervì per piazza d’ armi della Soldatefca Spagnola. 

D, Pietro Antonio di Aragona Vicerè nel Re- 
sno, defiderolo di lafciar qualche gran memoria 
di se nella Città, quando ce ne aveva tolte mol- 
te, con privarla di molte ftatue, ed antiche; an- 
dava inveftigando che potea fare di grande e de. 
gno di ammirazione; ‘volendo che nella magnifi- 
cenza vi fi foffeanco riconofciuto 1!’ utile del Re. 
Un tal Bonaventura Prefti, che fu prima Fale- 
gname, polcia, effendofi fatta Monaco Certofino, 
fi fece Architettoed Ingegniere ; venne in Napoli, 
fi diede ad accomodar cafe, e particolarmente il 
palazzo della Nunziatura Apoftolica , e quello del 
Marchefe Vandeneynden: acquiffato con quefto È 
qualche credito, s intrinfecò col Vicerè D. Pietro, 
e li diede ad intendere, che nella piazza dell’ 

Are 


Giornata Quinta SI 
Atfenale vi fi potea fare una famofa Darfena con 
poca fpefa, ed utile grande, perchè le Galee fareb» 
bero ftate, d’ inverno, con ogni ficurezza dalle 
mutazioni della ftagione ; ficuriflime da’ nemici, 
ftando chiufe, e difeie dal cannone del Caftello, 
che le [ta fopra; commodiflime all’ imbarco de’ 
foldati, per efferle contiguo l' Arfenale, dove fo- 
no trattenuti; portò anco il rifparmio delle go» 
mene, quando ftanno nel porto , potendo rimaner 
ligate . da una picciola corda. Si difpofe il Sig. 
Micosi ad efeguirl o,non oftante il parere dii 
ti buoni efperti in quefta materia, che dicevano 
non doverfì privare |’. Arfenale d’ una piazza così 
neceffaria, che il luoz0 non era per Darfena, non 
potendo riufcir capace, che di dieci , o al 
dodeci galee, ma l’una quafi attaccata all’ altra; 
e che quando pure aveffe avuto capacità , quelto 
farebbe rimafto come un foffo pieno d’acqua, do- 
ve le ciurme, nell’ .eftate, avrebbero molto pa» 
tito, de non effere ventilato ; che vi farebbe 
corfa molta fpela, per nettarlo allo fpeffo dalle 
fporchizie tramandatevi da’ Galeoti, e nel nettar- 
lo fi farebbe fentito maliffimo odore ; che avreb; 
be un giorno cagionata poca buon aria allo Mello 
Regio i ip + che crefcendo l’acqua per gli ven» 
ti oppolti s a li quali foggiaceva , era di ‘bifogno 
ligar la galea dalla prua e dalla poppa ; e con 
quelo portava rifchio di arenarfi , non potene 
do barcolare ; e con altre palpabilifime ragioni 
tentarono di diftoglierlo : con tuttociò vi fi diede 
principio, e vi impiegarono centinaja , € centinaja 
d’ uomini a cavare il terreno ; ma arrivato all’ 


acqua, era tanta la forgenza, che pareva quali 
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impoffibile a poterla eficcare; e' nel cavare, vi fi 
trovarono alcuni pezzi d’ armi, ed il canale, per 
dove entrava l’acqua marina d’intorno al Caftel- 
lo Angioino . Il Signor Vigerè vedendofi quafi 
delufo dal Frate, ed avendo fatto una groffa fpefa, 
oltre che vi andava la fuariputazione per lo mez- 
zo, col mofîrare di avere inconfideratamente ope- 
rato, diede penfiero dell’ opera alli Regj Inge- 
gnieri Cafaro, e Picchiatti : quelti armarono di- 
verfe ruote fimili a quelle, che fi ufano nelle palu- 
di per inaffiare le verdure, e di continuo girate 
da forti muli, cavavano 1° acqua, e la riduffero 
nella forma, che fi vede, e l adornarono con 
diverfe fontane per fervizio delle palèe. 

Paffata la Darfena , a finiftra vedefi la Porta 
dell’ Arfenale : quefto prima era molto ampio e 
commodo . Ora da quela parte vi mancano due 
Arcate,che fono ftate buttate giù per allargare la 
Darfena fuddetta per fare i magazzini per le fteffe 
galee ; dall’ altra parte fono ftate tolte altre arca» 
te per fare l’ abitazioni , e piazza per gli foldati 
Napsletani di leva, prima d’imbarcarli per dove 
ffanno deftinati. 

Dentro di quefto fi confervano le munizioni 
da guerra per l’ armate marittime. Girando at- 
torno per la Darfena fuddetta, vedefi l° Ofpedale 
per gli forzati infermi; vi fi vede il palazzo del 
Maggiordomo , detto dell’ Arfenale, la Chiefa 
di S. Vincenzo, che ad onor di quefto Santo fu 
fatta edificare a fpefa Regia, nell’ anno 1690. 
da D. Giovan di Zunica Conte di Miranda Vi. 
cerè. Preffo di quefta vi è la Torre fatta edifi- 
care da Carlo I. per cuftodia della bocca, per do- 
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ve entrava P acqua ne’ fofli del Caftello, ed ora 
prende il nome dalla vicina Chiefa, come fu detto. 
Quella Torre oggi ferve per carcere de’ figlioli 
difubbidienti alli loro genitori .  Queffa Torkà è 
Rata demolita. Cimino su, a deftra vedefi 
I Officio marittimo : quefto luogo ferviva prima 
per giuoco della pilotta nel Regio Palazzo. Ap- 
preffo vi fi vedono le fucine per armar di ferro 
i carretti delle bombarde , e la Fonderia de ican» 
noni. 

Vi fi vedono molte fontane, fatte sì per or= 
bamento, come anco per commodità delle fucine 
fuddette. Camminando avanti fi arriva a certi 
archi, che formano un ponte : quelta è una calata, 
che dalle fianze Regie ‘arriva al mare,(e fu fate 
ta dal Sig. Conte di Onnatte,, perchè 1 Signori 
Vicerè pollino andar coverti, quando vogliono 
andare ad imbarcarfi; o per Pofilippo jo peraltra 
parte; o pure quando vogliono calare nell’ Arfe- 
nale. Paffati quefti archi, vi è una vaga fontana, 
che dalla cima di un Caftello manda fuori un 
altiffimo zampillo di acqua. Vede una maeftofa 
falita a più tefe commodamente carozzabile, e da 
due carozze, per la quale li.va calla porta dell 
Arfenale de’ foldati ( che oggi vedefi nobilmente 
Niagiot A ed egregiamente fortificato dal Signor 

rchefe del Carpio Vicerè, effendo che prima 
sa evano molte fughe ) Li alla piazza del. Re- 
gio Palazzo. Tutti i ripari laterali di quefta fa» 
lita ftanno di fopta adornati di picciole fontanine, 
che dall’ una prende l’ acqua l’ altra, che le fta 
di fotto, Queflta così amena, e maeftofa falita, 
fa ella architettata dal noftro Francefco Picchiat=. 
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ti, il quale fotto delle volte delle tefe ‘avea di- 
fegnato di fare ftalle per la cavalleria, che affilte 
in Napoli; ma non fortì per non potervi avere 
i foldati le loro abitazioni vicine; Ora sutte que- 
fe fontane fr vedono rovinate dal. tempo, nè più 
feorrono. Arrivati per quefta flrada alla piazza del 
Regal Palazzo, su le prime vedefi una maeftofa 
fontana tutta di marmi con belliffime ftatue , che 
dall’ urne, che tengono fotto delle braccia, ver. 
fano acqua nel fonte ,che furono opera di Michel’ 
Angiolo Naccarini;e di Pietro Bernini;e fu fatta 
n temponi tito +03 

Vi fi vede una ftatua di un Gigante mezza di 
ftucco, con una fpoglia di aquila avanti ; dentro 
della quale in una ifcrizione, fta notato quanto 
in tempo di D. Pietro di Atagona fu fitto di 
bello in Napoli: la metà però di marmo, ch' è 
dal ventre in su; era di un’ antico coloffo; che 
fu trovato inPozzuoli intempo del Duca Medina 
de las Torres, e chè reftò buttato dentro del Pa- 
lazzo . Ma fi lafci di vedere-il Palazzo nel fine 
di quefta giornata, e girando dalla finira fi pren- 
da il cammino vetfo il mare. Quefta firada fu 
ridotta in quefta forma nell’anno 1599. da Ar- 
rigo Gusmano Conte di Olivares, e la fece chia- 
mare via Gusmana, come apparifce dalla memo- 
ria in marmo ;che fotto del muro del Convento 
della Trinità fi vede. 

A deftra di quefta frada fi vede una parte del 
Convento della Croce ce’ Frati della Riforma di 
S. Francefco è fegue a quefta la Chiefa dedicata 
alla Santiffima Trinità, col Convento fimilmente 
de’ Riformati dello ftefs* Ordine; quali fondati 
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vennéro dalla faggia Regina Sancia figliuola di 
Giacomo di Aragona, e "Togni moglie del Re 
Roberto d’ Angiò ,per luogo di quei Frati, che 
dovevano amminiftrare i Sagramenti alle Suore 
del Moniftero della Croce, dove ella fi racchiufe 
Monaca, come fi dirà ; nella Chiefa, benchè umi- 
le di artifterelna, e nell’ Altar maggiore, e nelle 
due ‘Cappelle feguenti, vi fono tre belle tavole 
dipinte da Marco da Siena. In quefto Convento 
fantamente viffe e morì -à 28: di. Novembre del 
1476. S. Giacomo della Marca; ed il fuo cadave» 
fu trafportato nella Chiefa di) S. Maria la Nuova 
, come nell’ antecedente giornata fi vide. 

Nel giardino, che avea bellifiime vedute ful 
mare, vi è un’ albero di melangoli piantato dal 
detto Santo,e da 2io.anni fi mantiene belliffimo, 
e le fue fruttafi danno perdivozione agl’ infermi. 

Dalla finiftra, su la muraglia, che alla ftrada 
già detta fa riparo dalla parte dell’ Arfenale, vè 
corre un deliziofo rigagno, che da paffo in paffo 
sgorga da dodici moftri marini di marmo nobil» 
mente lavorati dal Fanfaga; e fu fatto nell’anno 
1638. governando il Regno da Vicerè il Ducadi 


Medina . 

Quefto rivo va egli a terminare in una vaghif. 
fima fontana detta” la Fonfega, perchè fu fattà 
d’ ordine di D. Emmanuele Zunica y Fonfega, 
Conte di Montery, Vicerè di Napoli, che volle 
coì fuo cognome intitolarla. Vi fi vede una fae 
mofa conchiglia, e dentro una ftatua di un fiue 
me più del naturale, giacente fopra di un’ urna, 
che verfa acqua; a î lati due Tritoni con una 
lumaca marina in ifpalla jche fimilmente buttano 
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acqua, con alcuni Delfini ; vi fi vede un mazzo 
di pefci a modo di un Feftone ; e. vi era una 
Lancofta, che nè più delicata ’ nè con più dili. 
genza lavorar fi poteva : un’ can per invi» 
dia, una notte con un martello, ia ruppe, come 
anco fece a molti de’ noftri marmi ; il tutto fu 
opera di Carlo Fanfaga figliuolo del Cavalier Cofi- 
mo : il quale fe nelle Spagne , dove fu chiamato 
dal noftro Monarca, non ci foffe ftato tolto nel 
fiore della fua gioventù, averebbe la noftra Città 
opera da non invidiare quelle di qualfiia più ri» 
nomato moderno. 

Ne' defcritti luoghi bifosna fermarci alquanto per 
effer/i quali interamente mutati + Dea D efpulfione 
de Gefuiti i Frati, ch’ erano ne due defcritti Con- 
venti della Cipedit e della Trinità palfarono ad 
abitare, come ft diffe, mel Gesù nuovo. Quefti due 
Conventi furon deftinati per un feminario di Ca- 
detti, che S. M. iftituì prima di circa 300. nel 
1772. col nome di Regal Brigata, e poi l’ ampliò 
a tutt i Cadetti della Truppa col nome di Bat- 
taglione Regal Ferdinando . Eran quivi iftruiti 
in tutte le fcienze, ed efercizj militari, e più di 
ogni altro nel timor di Dio fotto la favia dire- 
zione di S. E. il Signor Generale D. Francefco 
Pignatelli di Strongolt Governadore , in nome di 
di °“M. il quale st fagri cava in quefto feminarso 
per dare al Re ottimi Criftiani Cittadini, e valo= 
rosi foldati . Rimafe in tale occasione profanata 
P antica Chiefa della Trinità , modernata quella 
della Croce, ed addetta al Seminario fotto la cu- 
sa del Cappellan Maggiore . Allorchè quefto core 
po era femplice brigata, i fuoi Individui veftiva- 
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no con giamber, ca blò con pertiere , e rivolte color 
addante, gia mberghino i. calzone dello feflo colo= 
ve, e collaretto roffo - allorchè poi formoffi 1n Bat- 
raglione , veftiron tutti blò colle fa rivolte 
vofle alle maniche. Gli Uffiziali di quefto corpo 
eran di primi Signori della Città. I foldati eran 
tutt i Cadetti della Truppa, i quali allora ne 
ufcivano , quando eran fatti Uffiziali ne ‘ rifpettivi 
Regosmenti ove eransi afcritti. Eran quivi proves 
duri di tutto il loro Cotidiano bsfognevole. Circa 
300. erano i Proprietari mantenuti a fpefe del 
Re. + gli altri pagavano , finchè non aveffer luogo 
tra proprietari. Le tante machine matemateco mil 
rari, che vi erano per iftruzione de’ Giovani Alune 
ni, erano forprendenti, il profitto che facevasi in 
generale corrifpondeva alle fagge mire del Re, è 
dell inftancabile Governadore. Alcuni faggi motivi 
ignoti a chi è fuort del centro, induffero S. M. 
ad abolirlo. Circa 11 1785. fe ne cominciò I’ eftin- 
. gione; ora interamente compita . L'edifizio dunque 
deftinato a quefto sì vantaggiofo Agrate ha dovua 
zo interamente demolirsi. Vi si è inal zato un ma- 
gnifico Palazzo, e con tale occasione sllduguia la 
firada , che dal Gigante conduce a S. Lucia, e 
tolta quella falita , che dal Gigante fleffo pe’! la- 
zo occidentale conduceva alla Chiefa della Cro- 
ce. Con tale occasione si è interamente profanata 
la Chiefa della Croce, fgombro il largo del Real 
Palazzo da tanti piccioli edifizj , che fottopone» 
Vansi i, già defcritta falita , e con quefto Pa- 
lazz st, è Sars come un anfiteatro s che cone 
giungendosi colla Chiefa di S. Luigi forma una 
vaga veduta. 
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Vicino alla Jopradeferstta Fontana Fonfeca era» 
vi l'accademia militare. Fu quella iftituita da 
S. M. C. per il corpo déel’ Ingegnieri, ed «Arti» 
glieri militari per iftruire i loro allievi nelle Scien= 
ze corrifpondenti all Ifituto. Fu ampliata da S.M. 
vegnante a tutto L' elercito, facendo iftruirvi i pic- 
cioli ragazzi , che voleansi arrollare alla milizia 
nobile, e nel timor di Dio; è nelle fcienze mili- 
tart , è civili. Giunti poi all’ètà da effer Cadet- 
ti paffuvano al Real Battaglione pocanzi deferitto, 
ove perfezionavansi . Nel 1788. S. M. translatò 
quéft Accademia nell’ abolita cafa de’ Gefuiti, det- 
ta la Nunziatella a Pizsofalconè , come fr dirà. 

Giacchè parliamo de’ Corpi militari non rincre= 
fci dare quì una notizia di altro Corpo iftituito 
da S. M. contemporanéo alla Réal SOUZA detto 
de’ volontarj di Marina, e volgarmente de  Lipa- 
rotti dé dilcuni di Èiodi , che ne furono 3 primi 
Individut . Era quefto compofto dalla più robufta, 
più viftofa, è più bella gioventà dell’efercito, an- 
zi ardifco di dire del Regno tutto+ potechè quan- 
do prefentavafi a S. M. un giovine ben formato 

robulto, volendolo egli, eravi fubito arrollato . 
Gli Uffiziali di quefto Corpo eran de’ primi Signo» 
vi, tutti gentiluomini di Camera, e gli Uffiziali 
Maggiori tutti decorati colla dA di S.Gennaro. 
Veffivan di verde con rivolte, e gianberghino vofe 
fo: gli Uffiziali ornati di oro. Era uno fpettaco- 
lo vaghiffimo a riguardarfi nelle pubbliche funzioni 
il vedere la più bella gioventù così ben pararfi , 
e così bene maneggiar le armi gajamente veftita, 
e l'Uffizialità in gala meravigliofa . II Re fleffo 
nera il Colonnello; ma non di folo nome, perchè 
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degnavafi ftruirlo da fe, e fotto occhio fuo im 
mediato regolavafi tutto 11 Corpo. Ne avvenne per 
ciò, ch’ era difciplinatiffimo. Era da effo bandita 
quella licenza militare ; che facendoli fembrare fciol= 
ti da ogni legge, ha fatto chiamarli dagli Scritto» 
ri, infedeli, e fpietati. Effi eran valorofi folda- 
ti; ma molto più ottimi Cittadini, è Napoli ne 
vedeva in ogni rincontro le riprusvè. Tanto può 
P immediata ifpezione di un benefico, e Saggio So- 
vrano +. Ma quefto corpo fu ancora per motivi fa- 
viiffimi ignoti a not, eftinto quali net tempo fteffo 
del Battaglione . 
Tirando più avanti vedefi una famofe* e grande 
officina, dove s° ammaffa ilbifcotto p r la muni- 
zione delle Galèe, e de’ Vafcelli, che vien chia» 
mata la Panatica:;fu quefta eretta nell’anno 1619. 
da D. Ferdinando di Caftro Conte di Lemos Vi» 
cerè , 

Attaccata a quelta vedefi la Chiefa dedicata alla 
Vergine e Martire S. Lucia, detta a mare; a diffe- 
renza di un’altra Chiefa alla fteffa Santa dedicata, 
detta del Monte. Quefta edificata venne da Lu- 
cia Nipote di Coffantino ilgtande. Fu riftaurata 
dal noftro Vefcovo S. Attanafio; hell’ anno poi 
1588. fu riedificata dal Moniftero di S. Sebaftia» 
no , del quale quefto luogo è jus patronato . 

Siegue a quefta la delizioGffima ftrada; che da 
queta. Chiefa prende il nome «Quefta era tn bor- 
go di marinari ,e la ftrada era tanto lata quanto 
fi vede laftricata di pietre nere è dalla parte del 
mare eran tutte cafette mal che aveva: 
no la calata al mare. Nell'anno 1620. il Cardi- 


nale D. Gafparo Borgia Vicerè, a fpefe pro» 
pie, 
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pie, la riduffe in queta forma, reftando libero, 
Vafpetto del mare su la muraglia ; e con quefta 
occafione vi fi vedono fabbricati a deftra., com- 
modiffimi palazzi, che godono d’ un aria molto 
falubre ; e fra quefti v° era il palazzo di Gio: 
Vicenzo Macedonio , dal quale fu donato alli PP. 
della Congregazione .Somafca, per fondarvi un 
Seminario con pefo di ricevere alcuni figliuoli del- 
la Famiglia, e con condizione d’ intitolato Col- 
legio Macedonio . 

A finiftra, dalla parte del mare, vedefi una 
famofa fontana di bianchi marmi, dove fi vedono 
due confiderabilifime ftatue nude, fopra due delfini, 
che formano colonne; nel mezzo vi fono due Si- 
rene, che fofengono una tazza, dalla quale fl ver- 
fa acqua nel fonte, con altre figure ,ed ornamen= 
ti d’ intagli fingolari, opera molto bene fudiata, 
e maeftofa , ufcita dallo fcalpello del noftro Do- 
menico d’ Auria, e gli ornamenti d’ arabefchi fo. 
no dello fcalpello del noltro Merliano. Fu fatta 
quefta nell’ anno 1606. effendo Vicerè Gio: Al. 
fonfo Pimentel, Conte di Benevento , ed in ‘que 
fto luogo pofcia trafportata in tempo del governo 
del Cardinal Borgia» 

Nell’ anno poi 1626. D. Parafan de Ribera 
Duca d’ Alcalà juniore da quefta fontana conti- 
nuò la rada, e la muraglia, e la fe terminare 
con ampio Torrione, anco detto di S. Lucia, 
avanti del Ponte del Caftel dell’ Ovo; e quelto 
era la delizia de’ Napoletani , effendo che ne' tem- 
pi eftivi fe ne vedeva una quantità grande inca» 
rozza a goder del foeléo.uite dell’ amena vifta di 
Pofilipo, e di tutto il nofro Cratere con le fue 

di» 
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dilettofe rivieres Or quefto luogo s che dalla parte 
di Oriente,e di Mezzogiorno veniva battuto dal 
mare , dal Sis. D. Gafpare di Haro Marchelte del 
Carpio , col pretefto di volerlo fortificare, fu tolto, 
levando alla Città quefta delizia . Il Conte di S. 
Stefano Vicerè , nell’ Asolfto del 1688. loro la 
reltituì , col farlo riaprir di nuovo + benchè non 
colle fteffe vedute, per alcune garitte, e cafe di 
Soldati, che vi fono rimafte. 

Vede il Caftel dell’ Ovo: credefi dal volgo, 
che Vergilio Marone l’ abbia fatto fortir quefto 
nome, per avere incantato un” Ovo, e chiufolo 
in una caraffa,e la caraffa inuna gabbia sid 
che data fu ala cuftodia di una Hou cammera 
dicendo, che quel caftello , che fi diceva Narinò; 
tanto farebbe durato quanto quell’ ovo fi foffe 
mantenuto .Conti fon quefti di vecchiarelle, fcrit- 
ti dalla femplicità del noftro Gio; Villani ; e fe 
bene effo Gio: fcriva di averlo prefo da un’ altra 
antica cronica, Francefco Petrarca diffe al Re Ro- 
berto, mentre paffavan dalla Grotta, che và a 
Pozzuoli, che anco portava fama di effere ftata 
fatta da Vergilio per incanto , che egli fapeva Ma- 
rone effere fato un gran Poeta, e non gran Ma- 
go ; oltrecchè ne’ tempi di V ergilio quelto luogo 
nè "bai fi fosnava effer Caftell lo. 

Portano alcuni de’ noftri accurati Scrittori, 
che fi dica dell’ Ovo, per la forma ovata, ch 
egli tiene; nè quefto nome dell’Ovo trovo ef- 
ferli fato” dato, che da Carlo I., effendo che 
prima veniva chiamato, e da’ Normanni, e da’ 
Svevi: Caffrum Lucul PIPA A 

Scrivono «altri de’ nori Scrittori , che quì fof- 

1e 
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fe ftata l’ antica Megara Città Greca ; e par che 
abbia qualche fondamento , perchè quando il Mas 
re è tranquillo, per molto fpazio fi offervano 
dentro delle acque molte veftigia di antiche fab» 
briche reticolate, e lateriche. Effendo io giova» 
netto, conobbi un vecchio chiamato Giufeppe 
Cardone , familiare di noftra cafa: quelti era fta- 
to il più gagliardo, deftro, e valente nuotatore 
di quelto fecolo ; effendo che fi mateneva per qua» 
fi mezz'ora fott'acqua ; e dir mi foleva, ch’ ef. 
fendo egli giovane, fpeffo fi portava a nuotare 
d’ intorno al Caftello, dove erano moltiffime mu- 
raglie fotto acqua, e fpeffo vi trovava qualche 
medaglia, e qualche camèo , ed una volta cert’ 
idoletti di bronzo, che donò a mio padre, ed 
ancora preffo di me fi confervano: mi diffe anco» 
ra, che ungiorno fi cacciò per un buco dentro di 
una gran volta ; ma intimorito dal fofpetto di 
qualche fiera marina, le acque che fi eran già 
moffe, l'avevano tolto la vita dell’ingreffo, 
onde difperando l’ufcita, fi credea di perire; ma 
ricorfo all’ ajuto della Madre della Mifericordia, 
trattenutofi lopra acqua , vide di nuovo l’adito, 
e ne ufcì falvo. 

In quefto luogo Lucullo fabbricò il fuo Palaz. 
zo con moltiffime delizie, in modo che chia» 
mate venivano le delizie Lucullane. Quì furono 
piantate la prima volta in Italia le cireggie, che 
fece egli venir da Cerafunto , ed 1 perfichi da 
Perfia ; ma più per gbderne de’ fiori, che delle 
frutta, perchè ftimava , che in Napoli aveffero 
dovuto riufcir velenofi, come nella Perfia ; ma 


non fu così, perchè il noftro terreno fe ne fuc- 
chia 
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chia la parte cattiva, in modocchè feccando una 
pianta di quelli, fe nello fteffo luogo piantar vi 
fi vuole pianta di altra fpecie, prefto fecca , fe 
prima la terra per qualche tempo non fi lafcia 
vuota. 

Preffo di quefto luogo, dalla parte di Occiden- 
te, ghe guarda Pofilipo , vi fono le pefchiere 
delle Murene del detto Lucullo; e quando è tem- 
po tranquillo, con una barchetta poco lungi dal 
Caftello fi offervano beniffimo.: fono tre ; ed una, 
che è in forma ovata, vi fi veggono nella bocca 
i canaletti, per dove, credo io, calavano 1 ri» 
pari a chiuderla. 

Quelta punta di Montagna ftava unita con 
quella dî Pizzofalcone , che fino a i noftri tempi 
Lucullano, e corrottamente dal volgo, Locuglia- 
no vien detto. Per un gran tremuoto reftò fepa- 
rata dalla terra ferma, e fi riduffe in Ifola, co- 
me da molti ftorici fi fcrive, 

Cominciò pofcia ad effere abitata come deli» 
ziofa. I Monaci Bafiliani vi fabbricarono un Mo- 
niftero, ed una Chiefa dedicata al Salvadore ; 
perlocchè detta venne l’ Ifoletta del Salvadore: 
ed in quefto Moniftero morì, come fi diffe, la 
Santa Vergine Patrizia, quando la feconda volta 
venne in Napoli trafportata da una tempefta. 

Quefto Moniftero poi fu conceduto a’ Monaci 
Benedettini, e la Chiefa fu intitolata S. Pietro, 
nè fi fa in che tempa, e come accadeffe. 

Circa poi gli anni 1164. Guglielmo Normane 
no, che viffe a genio, e perchè era cattivo, for- 
tì l’aggiunto di Malo, dopo di tante traverfie 
patite nel fuo regnare, timorofo fempre, tone 

em 
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fempre accade a chi malamente opera ; dopo di 
averfi fabbricato l'abitazione dalla parte di terra; 
che fu il Caftel di Capuana ; fabbricò quefto dal. 
la parte di mare, per variare abitazione nell’efta- 
te, e lo nominò Caftel Lucullano , da Lucullo, 
che vi ebbe l’ abitazione, come fi diffe - e den. 

. A ° . > 

tro vi reftò il Moniftero già detto, che fu no- 
minato S. Pietro a Caftello. Morto Guglielmo il 
Malo , nel fine dell’anno r166. reftò quefta for- 
tezza imperfetta, fortificata però all’ufo di quei 
tempi, nè Guglielmo Secondo fuo fisliuolo detto 
il Buono, per le buone virtù, che inneftate li 
furono nell’ animo dalla Regina Margarita fua 
Madre, figliuola di Garfia Secondo Re di Navar- 
ra, nè i fuoi fucceflori cercarono di finirlo, e 
di mantenerlo ; in modo che il folo nome 1’ era 
rimafto di fortezza , e quafi tutto ftava in pote= 
re de’ Benedettini. 

Nell’ anno pofcia 1221. Federico II. della ca- 
fa di Svevia, Imperadore, e Re di Napoli, do- 
po di effere ftato coronato in Roma, tornò in 
Regno con Niccolò Pifano, famofo Architetto 
di quei tempi, col difesno, e direzione di que- 
fto finì il Caftel di Capoana , e fortificò quefto 
con molte torsi, delle quali finora apparifcono 
le veftigia. 

TI Moniftero poi, com'è ftato detto de’ Bene. 
dettini, fu conceduto alle Monache di S. Seba- 
fliano in tempo degli Angioini, che pofcia per 
le caufe già dette, paffarono nel luogo dove fi 
vedono. 

Nell’ anno 1502. fu efpugnato da Pietro Na- 


varro gran foldato; e non oftante che fia cinto 
di 
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di acque, fu minato dalla parte finiftra , che ri- 
guarda la terra, e furono le prime mine che fi 
videro praticare in Napoli. 

Reftò molto mal ridotto, e particolarmente da? 
flufi del mare. Nel 1595. fu riftaurato dal Vi- 
cerè D. Gio: Zunica Conte di Miranda ; in tem. 

o del Conte di S. Stefano Vicerè , vi fi aggiun- 
fe dalla parte di Oriente un Fortino, dove fi di« 
ceva alle Mulina, per gli mulini che anticamen- 
te ftavano a vento ; e quefto per far. giocare il 
cannone a fior quali di acqua: e' nel fabbricare 
vi fi fon travate, ed offervate antiche veitigia di 
edificj . po 

Dentro di quefto Caftello , che fta ben munito 
di cannoni, nell’ armerta vi fono alcune armi ans 
tiche, e particolarmente baliftre. 

Sotto }a ftanza della munizione vi è parte dele 
I antica Chiefa del Salvadore, che poi fu detta 
di S. Pietro ; e quando vi calai, fu da me offer- 
vata tutta dipinta a maniera greca ed a.tica; vi 
era un’ architrave fiffo nelle mura intagliato , e 
dorato, e nel mezzo vi era un mafficcio lampie» 
re di bronzo bene attaccato; e quefto ftava avan= 
ti di una candidiflima caffa di marmo , che pa- 
reva di alabaftro ; ftava fcoverta, e dentro vi 
erano tre belliffime tefte fpolpate, un cranio, ed 
un’offo di braccio, o di gamba; nel frontifpizio 
di detta caffa vi era una croce alla greca con fei 
nomi di fanti in latino, e fra quelli Sanfus 
Stepbanus 3 ma non fe n'è potuto cavare notizia 
alcuna, benchè da me foffero ftate operate molte 
diligenze, anco nelle fcritture del  Moniftero di 
S. Sebbaftiano, che ne aveva molte,toccante ques 

E fto 
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fto Moniftero di S. Pietro a Caftellos 

Vi fono le ftanze del Parroco, che chiamano 
Cura in Ifpagnuolo ; da quefte ftanze fi cala alla 
celletta , dove a’ tredici di Agofto dell’ anno 
365. pafiò in Cielo S. Patrizia, e contigua a 
quefta fi vedono le veftigia dell’ antico. Monifte- 
ftero ; e con quefte fi può venire in cognizione 
della Arettezza del vivere degli antichi Monaci. 

In quefto Caftello vi è il Regio Magazino del. 
la Polvere. 

Ufciti da quefto Caftello, nella finiftra vedefi 
1’ antico ,e così rinomato luogo da’ Greci, det- 
to Platamion, che è lo fteffo, che dire giocon» 
da ricetto , ora corrottamente dal volgo chiama- 
fi Chiatamone. Quivi erano le grotte Platamo- 
niche, che d’ efltate fervivano per delizie a' 
Napoletani, che vi andavano a bagnarfi, ed a 
ricrearfi ; e fino a' noftri tempi, dopo d’ efferfi 
fatta la muraglia, negli fcogli, che vi ftavan di 
fotto; vi iconcorreva quantità grande de’ popolari 
a ricrearfi ne’ giorni di fefta con allegri pranzi, 
e chiamato veniva il Pofilipo delli Pezzenti. 

Le grotte poi fono ftate rovinate’ per molti 
fcellerati abbufi; ve n'era rimafto qualche vefti- 
gio fotto de’delizioli palazzi, che in quefta ftra» 
da fivedono,e pure ultimamente fono caleoii 

Effendo io ragazzo, preffo la calata della Chie» 
fa di S. Maria a Cappella fi sfondò la ftrada, e 
vi-fi trovò una fimofa. grotta con una ben con- 
fiderata volta, che comunemente fu ftimata una 
delle grotte Platamoniche.. 

In queta rada vi è una bella Chiefa dedicata 
alla Santiflima Vergine Concetta: quefta viene 

fer= 
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fervita dalli Padri Miniftri degl’ infermi, detti 
dell Crocelle, quali vi hanno una dilettevole. Cala. 

Fu quefta principiata nell’ anno 1607. a fpefe di 
molti divoti Napoletani ; fu pro! (eguita con la li. 
mofina di dieci mila fcudi P di da D. Giulia 
delle Caftella, divotiffima di quefti Padri. Avea 
quefta, C niglta per dilettofa piazza un ampio ba- 
luardo fabbricato. in tempo del Duca d° Alva, 
che fece fino alla Chiefa della Vittoria continuar 
la muraglia. I Padri vi avevano fatto piantare 
alcuni olmi, che davano di. eftate un’ombra pia» 
cevole ; in modocche ne” giorni calorofi, ed in 
quelli di primavera, vi fi vedevano quantità di 
carozze , € di Dame , e di Cavalieri; e ful tardi 
vi facevano ricreazioni di cene, godendo e dell’ 
aure, e del mare: ora quefta delizia, per la nuo= 
va fortificazione fatta, è ftata tolta via. ‘ 

Preflo dì detta Chiefa vi fta principiata una 
famofa calata dal Prefidio in quefte fortificazioni 
in tempo di D. Gafpare de Haro Marchefe del 
Carpio ; ma dalla Corte di Spagna fu. efpreffa» 
mente ordinato, che non fi profeguifle , 

In quefto luogo fi fcrive da molti antichi, che 
vi erano alcune fcaturiggini d’acque falubri, che 
fervivano per bagni, ed è probabile : effendo che 

dalla parte di S. Lucia, preffo del lido del mare, 
ve ne fono alcune; e feta della muraglia, dove 
ora fiamo , del Platamone , o Chiatamone , fcor= 
ga un’ acqua, che nominata viene ora, Ferrata, 
ed anticamente dicevafi , Lucullana s prendendo tal 
denominazione , forfe dal luogo , che Lucullano 
dicevafi. Vien chiamata ora Ferrata, perchè , per 
molte offervazioni fatte da filofofi fl trova , che 
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paffi per qualche miniera di ferro ; e particolar. 
mente fi vede, e dove fsorga, ed in tutto ilca» 
nale, per lo quale corre al mare ; ‘ancorchè 
fia allo fpeffo battuto dalle acque marine, un 
certo colore di ruggine, benchè un poco più rof- 
fo: ‘e facendoli la calata dal Prefidio al Caftel 
dell’ Uovo, feavandofi in alcune parti, vi fi tro- 
varono molte zolle di ferro. Quelt’ acqua è di 
gran giovamento alla falute umana col fugare 
molte infermità, come da molti antichi è ftato 
feritto, e tra moderni, dal noftro eruditiffimo 
Bartolommeo Maranta, nelle fue quiftioni Lue 
cullane . 

Quello che ho io fperimentato fi è, che po- o 
flo un pò di quelt'acqua nel vino; ancorchè vec. 
chio, Io rende al maggior fesno razzente ; incli. 
na più al caldo, che al frefco quando fgorga, nè 
è molto fpiacente al gufto . 

La grotta donde queft’acqua vien fuori , era 
mal ridotta, e fporca: il Marchefe del Carpio 
la fece ben pulire, -e vi ordinò un’ampia fcala 
per comodità di coloro, che ne han di bifogno, 
che fono in numero grande; ed anco perriparar- 
la dall'acqua marina, che quando ftava in teme 
pelta, vi entrava ad intorbidarla . 

Vi fono altre acque, pur dette anco Ferrate, 
che sgorgano nello imbercatojo di Santa Lucia, 
in diverlì luoghi , lafciando nel paffare un color 
bianco, e fi ftimano più perfette della prima, e 
più di gufto al bere: viene efperimentata quell’ 
acqua giovevole, e di molto utile in molte in» 
fermità . 

Avute le notizie di quefta ftrada , fi può tore 
na 
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nare în dietro, e giunti alla Chiefa dedicata 2 
S. Maria, detta della Catena, che fu fondata a 
fpefe de’ Pefcivendoli, e Marinari di quefto quar- 
tiere di S. Lucia nell’anno 1576. ed a fpefe di 
detti fi mantiene , e fu da Alfonzo Gefualdo no- 
ftro Cardinal Arcivefcovo fatta Parocchia per co- 
modità dell’ Ottina ; fi può incamminare per la 
via che va fu per offervare il quartiere di Pizzo 
Falcone, luogo che nè più bello, nè più diletto» 
fo, nè più falubre, ftimo che trovar fi poffa in 
tutta l’Italia. Poco avanti in quefto vico, tro- 
vafi a deftra la Cafa del moftro Francefco Pic» 
chiatti, cafa non folo illuftre per effere di un 
tanto virtuofo ; ma per un curiofiffimo musto, 
che inffa fi vede, unito con molta fpefa, e fa» 
tica dal detto Picchiatti, e viene fimato de’ mi» 
gliori, che al prefente fi trovino; e veramente 
fi debbono pregare dal Cielo tutte le fue benedi. 
zioni fu la perfona di un’uomo così erudito, e 
così amico di mantenere la cognizione del buono; . 
e dell’ antico, cotanto neceffario agli fludiofi. Vi 
erano prima però in quefto noftro fecolo molti, 
che di quefte sì neceffarie curiofità fi dilettavano, 
e fra quefti Ferrante Imperato , e Francefco fuo 
fisltuolo, che unito avevano un musèo, che da’ 
foraftieri fi Rimava non aver prezzo. Il Cardi- 
nale Francefco Buoncompagno noftro ottimo Ar» 
civefcovo per medaglie e camèi , ed altre pietre 
incife e recife : e fimilmente in quefte forti, i 
Signori Principi di Monte Miletto , della Rocca, 
e di Conca, il Signor Buca di Sora: il Marche. 
fe di Grottola, il Marchefe di Montorio, il Mar. 
chefe di Villa, il vecchio Marchefe delli Roton. 
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di, 1 Abate Montanaro j\ il Canonico Chiara, 
D. Luigi Caftelletto, i Signori «Reggenti Martos, 
di Gennaro, ‘è Brancia, Gio: Battifta, e Gio: 
Vincenzo Macedon}, Francefco Mufcettola , Gio: 
Simone Modcia, Gio: Battilta. Migliore , Gio: 
Battifta della Porta, il Dottor Zuccarone, D. Car= 
lo Roviglione, Antonio Baldo, D. Girolamo Ca- 
fanata, Vincenzo, e Claudio Milano, Giu‘eppe 
Bernaglia, Matteo Mazza, Fabbrizio Santa Fe- 
de, Cefare, e Francefco Fraganzani, F.Maurizio 
di Gregorio Frate de’ Predicatori , e tanti altri: 
avevano quefti molte curiofità antiche di diverfe 
materie .. Ora fono andate a male , così per lo 
tempo, come per gli loro eredi poco intendenti 
dell’ antico , o poco curanti dell’ onorate fatiche 
de’ loro anteceffori. Lode a Dio, che ha fatto 
pervenire da’ già detti musti qualche cofa in que- 
fto de’ Picchiatti, nel quale vifono da venti mi- 
la medaglie, tra di rame, argento » ed oro , € 
fono d’ Imperatori anteriori e pofteriori , ed una 
gran parte delle loro donne Augufte, colli rover» 
ici di Deità, di edificj, azioni, ed altro, con 
note così latine, come greche, ed ebraiche. Ve 
ne fono Confolari, e di Famiglie, € di Provin» 
cie, di Colonie, di Municipj, regnicole, ed e- 
fiere, così greche, come latine. Di Sommi Pon- 
tefici, di Cardinali, e Prelati, di Re, e Poten- 
tati, d’uomini illuftri, così in armi come in 
lettere, de’ primi fecoli ,, de’ mezzani ; e degli 
ultimi . 

Vi fono molte monete fpendibili de’ tempi an- 
tichi, di rame, di corame, di ferro, e di vetro 
colli loro tempi, ed occafioni, che furono battu- 

te 
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te, vi fono quantità di peli antichi in medaglie 
piccole, mezzane, e grandi. i 

Vi fono da feimila pietre intagliate, incife, e 
recife, in diafpri; corniole’, agate, calcidonj, 
elitropie, plaflme , ed in gemme d’ ametifti, di 
granate, giacinti, topazj, smeraldi , faffiri , ed 
altre, e con divetfi impronti di effigie d’ Impe- 
tatori di D, Augufte, di Capitani, di Filoliofi, 
e. di altri ; molte di quefte con più figure ifto- 
riate ; altre con intagli di quadrupedi, volatili, 
aquatici, infetti, moftri, chimere, geroglifici , 
con figure egizzie, caratteri Greci, Arabi, e 
Caldaici «, 

Vi è una quantità di Niccoli, o pietre ofici» 
ne di più colori, incife, e recife , ed una parte 
di camèi alla mifura di un teftone, di plasme, 
che atrivano a mezzo palmo Remano in circa. 

Vi fono da cento trenta anelli d’ oro, alcuni 
di lavoro antichiflimo con le loro gemme inca- 
ftrate, ed intagliate ; ve ne fono poi con pietre, 
che han fervito per fisillo, con imprefe di mol» 
te Famiglie antichiffime . 

Vi fono certe caffette con una quantità di pie» 
tre, e gioje lavorate con diverfe forme, e colo» 
ri, come di diafpri, calcedonj, elitropie; agate, 
corniole, plasme, e pietre nefritiche: Ve ne fo- 
no alcune; che naturalmente fan vedere alberti, 
uccelli, ed altre fisure, come fatte dal pennello. 

Vi fono vafi di diafpri , agata, ed elitropio 
fottilmente lavorati ; vi fono una quantità di co- 
rone precarie di diverfe semme e lavori, e di 
diverfe forte di legni tutti ftravaganti, e prezio- 
fi; Vi fono pezzi grandi d’ ambra; con foglie, 
Etig con 
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con formiche, ed alrre materie dentro. 

Vedefi un caffettino d’oro con un bel camèo 
nel coverchio ,.e con diverfe gemme che 1!’ adora 
nano, maravigliofo per la fattura ; vi fono mol. 
te figurine di rilievo, tutte intagliate in gemme. 

Vi fono da trecento ftatuette di bronzo anti» 
che, picciole , mezzane, e che arrivano alla mi» 
fura di un palmo e mezzo, che rapprefentano an- 
tiche Deità, gladiatori, dl altri, Vi fono lucer- 
ne per lumi pe: petui , vafi per fagrific], ed altri 
iltrumenti di metallo; vi è un mezzo bufto di 
metallo , che rapprefenta Fauftina figliuola di An- 
tonino; la tefta di Marco Aurelio in età giova» 
nile , anco di metallo, quali quanto il i 
vi fono altri bufti antichi , e fra quefti la Dea Ifida 
* forfe Ifida * {colpita in. o bafalda egiziana; vl 
fono molte urne di marmo, e fra quefte una di 
vetro intiera coverta di, piombo. Vi fono diver- 


fe figure in avorio, ed altra materia , fino in offa 
di crifomola, da Properzia de’ Roffi intagliate ; 

Vi fi vedono diverfe cofe naturali Itravàganti , 
come di frutta, di denti d’animali, offi d' Uni. 


corni, di Rinoceronti, ed altri; molte frutta, ed 
erbe impietrite , pietre ceraunie, ed altre. 

Vi fono diverfe armi antiche, e fra quelte vi 
è uno fcudo inteffluto di corde di Liuto, che re- 
filte a’colpi di fcimitarra, ed una tromba antica, 
di un dente d’ Elefante alla mifura di tre palmi 
incavato; fe li dà il fiato da un boccoletto nel 
lato, e fa un fuono ftrepitofo. 

Vi è una quantità grande di difegni di pitto= 
ri illufiri, e della prima, e della fecorida riga.; 
vi è un numero grande di carte figurate delli mi. 


gliori bolini, che fiano flati. Non 
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Non vi è fcarfezza di qualche buona dipintu- 
ra ad olio; vi fono da duecento ritrattini dipinti 
ad olio fopra lamine di rame, e di argento. 

Vi fi contano da mille, e duecento volumi di 
libri in diveife facoltà, come di Architettura, 
di Geometria , d’ Aritmetica, di Cosmografia, 
Aftronomia, Iftorie, ed altre erudizioni, e di 
quanti fin’ ora hanno fcritto di medaglie, di pie= 
tre intagliate , ed altre antiche curiofità , 

Vi fono altre infinite curiofità , che per darne 
notizie a minuto vi fi richiederebbe un volnme. 

Per offervare quelto musèo vi vorrebbero più 
giornate ; ma per feguitar la noflra giornata, tiran- 
do avanti ; fi può falire a Pizzofalcone, detto così 
per |’ altezza ch’ egli hà, effendo che ogni cafa alta 
in Napoli, dicevali Falcone, per l’ alto volo, 
che fa quefto uccello. Vogliono alcuni de’ noftri 
Scrittori, che così venga nominato, perchè come 
un becco di falcone curvo, terminava al Caftel 
dell’ Uovo, prima che da quelto foffe ftato fe- 
parato . 

Dicefi ancora monte d° Echia ; e lafciano regi- 
ftrato alcuni noftri IRorici, che quelto nome lo 
abbia avuto da Ercole : avendofi per antica tradi- 
zione, che quelti effendo venuto in Italia dalle 
Spagne con le pecore, che avea tolto a Gerione, 
lo aveffe fatto pafcere in quelto luogo, e che per 
corruzione fi dica Echia, dovendofi dire Ercole . 
A me quefto fa di favola, non trovandofene fon- 
damento alcuno : più mi piace quelche un’ altro 
ferive , che queta voce corrottamente venga dal. 
ia perola greca Jeraz, che falcone lignifica . 

Dicefi ancora quefto luogo Lucugliano ; ma dir 

fi do- 
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fi dovrebbe Lucullano, perchè quì Lucnllo aveva 
la fua abitazione, gli orti fuoi, e le fue delizie. 

Nel capo di quello luogo che fovrafta al mare, 
Andrea Caraffa Conte di iù Severina fabbricò un 
palagio; che nè più bello, nè più raro, nè più 
deliziofo trovar fi poteva pet l’Italia. Fra que- 
fto formato in Ifola a modo di fortezza , che 
aveva amp) appartamenti a tutti e quattro i ven- 
ti principali 3 per godere di tutte le Magioni; era 
così numerofo di flanze, che dar poteva comodi- 
tà grande ad ogni numerofa famiglia, di ogni 
sran Principe. Aveva deliziofiffime vedute Te di 
mare, e di tera; ed in ogni facciata godeva di 
una cola differente: i giardini ch' egli aveva , 
equiparar fi potevano agli efperidi, per l'allegrez- 
za, che confervavano, e per la nobile coltura : 
vi erano vaghe fontalie | che prendevano le acque 
da alcuni cifternoni penfili } in modocchè dir fi 

oteva il compendio di tutto il guftofo ; che de- 

fiderar fi foffe potuto dall’umana felicità + ed a 
ragione fu la porta vi fece collocare la feguente 
ifcrizione. 

Andreas Caraffa SanBe Severina Comes, Lu 
cullum imitatus, par tilt animo. opibus impar 
villam hanc è fundamentis erexit, atque ita fan- 
xit: fenes emeviti ea fruantur, delicati ]uveénes, 
& inglorit ab ca arceantur. Qui fecus fazit exhe» 
res ejlo, proximiorque fuccedito . 

E quefta fu la. prima cafa ; che fu edificata in 
quelta contrada ; pafsò pofcia alla Cala Loffredo 
de’ Sisnori Marchefi di Trivico, dalla quale per 
lungo tempo fu poffeduta. 

Nell’ anno pofcia 1651. il Conte di Onnatte, 
Si. 
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Signore avvedutiffimo. nel fervizio del fuo Re, 
palfati 1 tumulti popolari , offervando quefta efler 
di qualche confeguenza ; e gelofa , per effer così 
forte, € fituata in un luogo, che dominava il 
Caftel dell’ Uovo; la comprò per la Corte dal 
Marchefe di Trivico ,e la refe prefidio della Sol. 
datefca Spagnuola j perchè prima 1 Soldati abita» 
vano nel quartiere fopra la ftrada Toledo:e coil 
quefto rimediò più cofe; per prima loro diedé 
un’ alloggiamento Regio, fenfa intereffe del Sol. 
dato j per fecondo munì quefto luogo ; per. terzo 
tolfe le rifie, che fpeffo accadevano tra quelta na- 
zione, e la Napoletana, per le quali fuccedevano 
molti omicid); per quarto la foldatefca viveva più 
modefta, tolta da un quartiere pieno di donne 
lafcive, che alloggiavano i Soldati . 

Circa gli anni poi 1668. D. Pietro Antonio 
di Aragona Vicerè l’ ampliò, facendo de’ giardini, 
abitazioni, e lo refe capace di più, a più mi- 
gliaja di Soldati. 

Con l’occafione della cafa già detta del Conte 
di S. Severina y conofcendofi quefto luogo effer de 
più belli, e più falubri di Napoli; principiò ad 
effere abitato ; in modocchè ora fi vede la più 
cofpicua, e nobile contrada, che fia nella noftra 
Città, ricca di temp), e di palazzi, quanto no- 
bili, tanto deliziofi, é per le vedute che hanno, 
e per gli giardini, che pat che fiano flanze im- 
mutabili della primavera. L’ aria è così tempe- 
rata, che quafi non-vi fi fente inverno : 

Ferrante Loffredo Marchefe di Trivico poffe- 
dendo la cafa fopraddetta, con pietà grande , la 
volle. accompagnare ad una Chiefa, per potervi 

con 
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con più comodità efercitare ‘la divozione eriftiana; 
che però inuna parte delfuo giardino, nell’ anrfo 
‘1601. ve ne fabbricò una con un bello, e co- 
modo Convento, nel quale v’ introduffe i pe 
Domenicani delta Congrega zione della Sanità, 
quali la intitolarono il Monte di Dio, e baite 
ftava in quefta collina, e per la bellezza del luo- 

o, che fembrava un rerrultre Paradifo . 

* Quefta Chiefa del Monte di Dio, comecchè 
ben ampia, e con ottimo gufto architettata, me- 
rita di effer da noi quì brevemente defcritta. Ha 
una nave con dieci capaciffime Cappelle sfondate 
ben meffe. Segue polcia una gran Crociera con 
due Cappelloni in fianco, ne’ quali vi fono due 
altre Cappelle sfondate laterali, e nel mezzo l’ 
Altare Maggiore , dietro cui un ampio, e ben 
fatto Coro, ‘ed il tutto è adorno di belli ftuc- 
chi, ed alia dipinture. 

Nel vano dell’anzidetto Cappellone pofto sn corny 
epiftole , vedefi un molto rifpettabile maufolèo di 
fcelti marmi, ed affai ben formate ftatue, eretto 
da Ferrante Loffredo Marchefe di Trivico, in 
memoria di Cicco di lui Padre, come dall’ ifcri. 
zione del 1578. tempo forfe in cui morì il pre- 
detto di lui Padre Cicco Loffredo : allato della 
tirar vi fono e due ifcrizioni, monumenti 
di due fratelli di detto Ferrante; il primo a de- 
ftra di Errico Liofiredo Vefcovo di Capaccio, 
uno de’ PP. che intervennero al Concilio di Tren- 
to : l’altro a finiftra di Gio: Antonio Loffredo 
valorofo militare fotto 1’ Imperator Carlo V. 

In quelta Chiefa vi poffesgono Cappelle di jus 
patronato diverie nobili famiglie, fra le quali 

la 
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la Piccolomini, la Bifcardi del Reggente, eftinta 
poi nella cafa del Principe di A'effandria Pigno» 
ne del Carretto, e la Brancaccia dell’ odierno Re» 
gio Configliere D. Gennaro Antonio, Yel quale fi 
è fatto parola in quelta opera nella giornata quar- 
ta, alla di cui Cafa precifamente fi appartiene la 
terza delle menzionate Cappelle , dedicata al gloe 
riofo S. Antonio di Padova, a deftra dell’ingref= 
fo della maggior porta con ogni yus fepeliendi 3 
ed ogni altro gentilizio dritto. * 

Effendo da più anni addietro feriamente lefiona- 
ta la defcritta Chiefa, e non effendo in iftato il 
Convento di vifarla , la fece abbattere, e ne pro= 
fanò il fito corrifpondente alle dieci Cappelle , ri- 
ducendolo a botteghe , con quartini di fopra per 
locarli , prolungando così la ftrada del Monte ds 
Dio fino alla crociera deli’ antica Chiefa, dove vs 
hanno piantata la maggior porta della. nuova Chie= 
fa da coftruirfi, che comprenderà folo ! antica cro= 
cievra, Coro, e Cappelle laterali, fecondo tl bel 
difegno formatone dall’ Architetto” Cavalier Marte 
Gioffredo . i 

Profezuendofi quel’ opera, che finora è rimafta 
fofpefa, i PP. daranno rimpiazzo nella nuova Chie= 
fa, padromazi gentilizj , che vi rapprefentavano nele 
l antica le nominate famiglie, fra le quali le cene 
nate di Loffredo , e di Brancaccio; i cui depofîti 
dal cominciamento dell’opra i PP. ebbero cura di 
far trafportare , e riporre in fito feparato , e con 
doyervi aggiuncere quanti altri depofiti confimili 
foffero per pervenirvi, fino a che non reftaffe riedi- 
ficata la nuova Chiefa, e fatte non foffero le ri- 
/pettive fepolture invece delle abolite . Al prefen- 

te 
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ze, e fino dalla demolizione dell’ antica Chiefa ; 
ed all’ edificazione della nuova, i PP. accomoda» 
sono provifionalmento due altari. in una porzione 
dell’ antica Chiefa per efercitarvi le fagre funzioni. 

Fatta quelta precitata Chiefa del Monte di 
Dio, vi fi fè d’ avanti un’ ampio ftradone , che 
tira a dritto fino a S. Maria degli Angeli, e 
da S. Maria fino al Palazzo Regio, Quefto 
luogo chiamavafi Lucugliano per corruttela del 
volgo , come fi diffe, dovendofi profferire  Lu- 
cullano : quefto territorio era di Gurrello Ori. 
glia, quale avendo fondata la Chiefa e Moniftero 
di Monte Oliveto, lo diede per lo foftentamento 
de’ Monaci bianchi , che vi pofe , dell’ Ordine 
di S. Benedetto : il luogo era felvaggio , € trut= 
tava poche centinaja di fcudi ; effendo poi prin- 
cipiato ad abitare, lo diedero, e lo concederono, 
con annuo canone perpetuo , a diverfi e ne rica- 
vano migliaja, e migliaja di fcudi in ogni anno 
; oltre alcuni pezzi, che ne venderono. 
Calando per lo ftradone già detto, dall’ una ma 
no, e l’altra, vi fi vedono palazzi rari, € parti. 
colarmete quelli a finiftra, che dalla parte di den 
tro hanno il mezzo giorno, ed i loro giardini 
ful mare. i 

Dalla fteffa parte vedefi una ftrada , che và ‘a 
terminare alla Chiefa dedicata alla Vergine An- 
nunziata, detta da noi la Nunziatella. 

Fu quefta Ehiefa , con una comodiffima abi- 
tazione, fondata da D. Anna de Mendozza 
Marchefa della Valle , e Conteffa di S, An- 
gelo, e la fondò per gli Padri della Compagnia 
di Gesù, per averli vicino alla fua cafa , effendo- 

ne 
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ne divotifima. T Padri poi vi hanno trasferito 
il loro Noviziato, che prima ftava unito al Col= 
leggio di Nola. 

La Chiefa è umile, la Cafa poi ha vedute 
deliziofime , e vaghi giardini, quali hanno una 
calata coverta di pergolati al mare nella parte del 
Chiatamone. 

Verganfi le annotazioni, o fiano emendazioni fw 
la quinta giornata, che Seguono immediate al fine 
di effa 

In queta Chiefa è fepolto il Marchefe Gioc Af* 
fenzio de Goyzueta Spagnuolo, e’! fuo Tumulo di 
marmi colla ifcrizione fi vede nella prima Cappele 
la a man dritta di chi entra. Fu egli prima Ina 
tendente di Marina , poî Secretario di Stato. pel 
ripartimento della Regale azienda , ultimamente 
Confisliere di Stato onorario è Miniftro di un cae 
rattere piacevoliffimo , come lo /perimentava ogni 
uno. Sollecito nel diffimpegno ‘della fua carica è 
Nella fua Segreterda niun affare, per arduo che 
fofje ftato , non veniva follecitamente fpedito . Gran 
defiderio lafciò di fe a’ Napolitani, e la fua mor- 
te accaduta in Settembre 1782. fece piangerlo dt 
cuore per le fue umili, e popolari maniere, e per 
la luna follecitudine, 

Dopo l’ efpulfione de’ Gefusti fu quefta» Cafa defti- 
nata per Seminario di ragazzi nobili di nobiltà ma- 
anatizia 3 ma cagionando quelo nome equivoco, fu dal 
Re vifoluto, a confulta de’ quattro Cavalieri Depu= 
tati del Collegio, che vi foffero ammeffi colore 
che potevano ottenere in Malta la Croce di giufti- 
zia . Furon e pofcia trasferiti nel 1783. in una 
parte dell’ antico Collegio del Gesù Vecchio, come fi 
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diffe, e qui trasferita la nobil accademia militare 
ch'era prima a S.Lucia Gli alunni della milizia 
vi fono iftruiti divi in 4. Brigate , e difcipli- 
natt in ognt forta di nobile elercizio 5 lingue 4 
Scienze, ed arti meccaniche, che han rapporto alla 
milizia, mantenendovi. il Re tutte forti dî Mae» 
Stri. Veflon tutti di blò con rivolti rolf alla gian- 
berga , e cappelli con pennacchia, come al rima- 
nente della milizia. 

Tirando dritto, termina queta ftrada in una 
bella piazza, dove. vedefi un famofo Tempio de- 
dicato ‘alla Santiffima Vergine detta degli Angeli, 
fervito da’ Cherici Regolari, detti Teatini ; e ia 
fondazione l’ebbe da D. Coltanza Doria del Car- 
retto, figliuola del Principe di Melfi, 

Quefta divotiffima Daina, effendo al maggior 
fegno affezionata a quelli Religiofi, li volle vi- 
cino «al fuo palazzo ; che però, con munificenza 
grande, li comprò molte cafe, e giardini ; edivi, 
nell’anno 1573. fu edificata una picciola Chiefa, 
ed una comoda Cafa per gli Padri: ma non ef- 
fendo la Chiefa capace al concorfo, nel Gennajo 
dell’ anno 1600. diedero principio a quelto nuovo 
Tempio, col difesno e modello del Padre D. 
Francefco Grimaldi della fteffa Religione, e fu 
terminata maeftofamente come fi vede. La cupola, 
e le voltedipinte a frefco fono opere del Cavalier 
Binafca 5 i quadri ad oglio, che fi vedono nel 
Coro , ne’ lati della Croce, e. su la porta, con 
ben confiderate profpettive, fono opera di Fran- 
cefco Maria Cafelli Veronefe, Fratello di quelta 
Religione, quale fpiccò particolarmente nel dipin- 
gere edificj. A 


Giornata Quinta Sk 

Il quadro, che fta nel mezzo delle Cappelle 
dalla parte dell’ Evangelo, nel quale vengono 
efprefli la Vergine con altri Santi, è opera del 
Cavalier Maffimo. * In una delle Cappelle della 
Nave, e dalla parte dell’ Epiftola, vi è un bel» 
lifimo quadro, benche. non molto grande, del 
noftro: Andrea Vaccaro, ch’ efprime la B. Vergi» 
ne col Bambino, e S. Annna, alla quale Santa 
fta dedicata la Cappella. * 

Il quadro nella feconda Cappella a man dritta 
di chi entra efprimente la Vergine , il B. Paolo di 
Sea Irene è di Gio Pifcopo.. In quefta Chies 
fa avanti D Altare maggiore vi è fepolto Monfi- 
gnor D. Giufepge Esecotalli Patrizio Milanefe Ar 
civefcovo di Cartagine, e Nunzio Apoftolico pref- 
fo S. M. morto pot in tal carica nel 1762. e vi 
è la fua memoria in una gran bapide di marmo. 

Nella Sagreftia vi fono belli apparati. La Cafa 
poi è nobiliffima, e degna d’effere offervata, e parti- 
colarmente, il dormitorio msaggiore , nel quale ogni 
fineftra dà una veduta differente, e tutte ricrea» 
no l’ occhio. Vi è un’allegriffimo ed ampio Res 
fettorio dipinto dal Calelli. con belliflime profpet- 
tive: vi fono deliziofi giardini, e logge di ris 
creazione, che. vanno ful mare. L' “Architetto 
di così bella. Cafa fu il P. Gio: Guerini della 
fteffa Religione. 

Ufciti di detta Chiefa, nella piazza a finiftra, 
vedefi un bel ponte, che fu fatto afpefe de’ Com- 
platearj , circa l’ anno 1634 effendo Vicerè il 
Conte di Monte Rey,per poter paffare in piano 
da quello quartiere d’ Echia a quello delle Mors 


telie, luogo a quefto non inferiore, e per.le des 
li 
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lizie ,‘e per la bontà dell’aria. Vien fituato nel- 
le falde del Monte di Santo Martino, ha )' afa 
etto ad Oriente, ed a mezzo giorno; dicefi dele 
le Mortelle, perchè da cento fettant” anni fa vi 
érano bofelti di mirti, che noi chiamiamo mor- 
telle, e le frondi di quefti fervivano per accomo 
dare i cuoi; effendo poi fato fatto ìl Regio Pa- 
lazzo da D, Pietro di Toledo, con la ftrada di 
queto nome, fi cominciò talmente a popolare, 
che non vi è rimafto palmo di terra non abitato, 
In foli cento cinquant’ anni in circa è crefciu- 
to a tanto, che equiparar fi può ad ogni più 
grofla Città, non dico del Resno, ma fuori, e 
per oli grandi, e bene ordinati palazzi, che vi 
fono, e per la continuazione dell’ abitazioni di- 
vife ad ampie, ed allegre ftrade; ; per la quantità 
delle Chiefe, e de” Monifterj, ‘ost "d’ uomini ’ 
come di donne. Andando per quefto ponte, îl 
vedono pei palazzi, che da dentro han I’ afpetto 
del mare, e fra quefti ( paffato il Ponte ) quel. 
Io del Sig, Regg. D. Stefano Carrillo Decano del 
Collaterale, nobilifitào per le abitazioni, e per 
la delizia di ben puliti giardinetti, e per molti 
belli quadri, che l’ adornano , e ftatue di mar- 
mo. Quefto palazzo , benchè non abbia facciata 
viftofa, nel di dentro, è cofa, che nè più ampia» 
mente comoda, nè più dilettofa defiderer fi può, 
per le nobili vedute, che hà. A deftra di queita 
ftrada vi è una Chiefa col fuo Convento de’ Fratî 
Catmelitani Spagnuoli , e per gli vichi, che vi 
fono, fi va alla Chiefa, e Corvehto detto del 
Rofatio, de’ Frati Domenicani, che ebbero la 
fondazione nell’ anno 1573. da Michele di Lau- 
ro 
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ro noftro Napoletano ;e dalla divozione di molti 
Cittadini fta accrefciuto, ed ampliato nella fore 
ma, che fi vede, 

Si và alla Chiefa, e Convento di S. Maria 
della Concordia de’ PP. Carmelitani di S. Maria 
della Vita, fondato nell’ anno 1556. dal Mae« 
ftro Giufeppe Romano Napoletano, in quel tem- 
po Vicario Provinciale dell’ Ordine Carmelitano, 
poi ampliato colle caritative fovvenzioni de’ no« 
ftri paefani: ed in quefta Chiefa, a finiftra dell’ 
Altare maggiore , fta fepolto Gafpare Benemirino 
nato dal XXI, Re di Fezza, che alla fucceffione 
non curò del Regno paterno, per abilitari al pofe 
feffo de’ Regni celefti, col viver da Criftiano : 
morì nella noftra Città nell’ anno 1641. * E l° 
ifcrizione del detto fepolcro fi legge nel muro 
della Chiefa a man dritta quando fl entra. 

* La detta Chiefa nell’anno 1718.è ftata tutta 
modernata ed arricchita di belliffimi ftugchi fot= 
to la direzione del Reggio Ingegniere Gio: Bate 
tifta Nauelerio, 

* Il quadro dell’ Altar maggiore rapprefentante 
la B. Vergine del Carmelo, è opera del noftro 
Paolo de Matthaeis ,e vedefiadornato-da una Cor» 
pice d° argento mafliccio adorna d’intagli dorati. 

* Nella prima Cappella a lato del detto Altar 
maggiore, dalla parte dell’ Epiftola, fi venera una 
Statua della B. Vergine del Carmelo col Bambi» 
no ir braccio, celebre per tante grazie, che ne 
ricevono quotidianamente gl’ infermi, la quale 
in ogni Domenica di ciafchedun mefe vien porta= 
ta in Proceffione da’ Padri, e da’ Fratelli della 
Congregazione fita dentro del Chioftro di detto 
Convento. F 2 Nelo 
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* Nella Cappella feguente, per la qualefi entra 
nella Sagreftia, vedeti l'Effigie di S. Maria Mad- 
dalena de Pazzis, Santa dello fteffo Ordine, in 
atto di effer coranata da Maria con ghirlanda di 
fiati, e da Gesù con ghirlanda di fpine ; opera 
del pennello del Ribèra. 

* Dalla parte dell’Evangelio, la prima Cappel- 
la fta dedicata al gran Profeta Elìa, ed il qua: 
dro, ove fta effigiato detto Santo, con S. Fran- 
cefco d’ Affifi, fu dipinto dal noftro Gio: Batti. 
Ita Lama, 

* Il quadro della Cappella feguente, ove fi ve. 
dono efpreffe la B. Vergine del Carmelo, e S. 
Michele Arcangelo,in atto di liberare molte ani. 
me dal Purgatorio , è opera di Giufeppe di Ribè.- 
ra . E quello dell’ ultima Cappella dedicata a S. 
Alberto, è di Paolo de Mattheis. 

* Il Convento è uno de’ principali, che abbia 

la Religione in quefta Capitale ed è quafi conti 
nua refidenza del P. Provinciale della Provincia 
di S. Maria della Vita, per l' ameniflima aria, 
che*vi fi gode. Dall’ altezza di un Belvedere vien 
dominata quafi tutta la noftra €Eittà; ed oltre 
de’ belliffimi dormitorj, ha una vaga’ loggia al 
profpetto del mare, del Caftel nuovo , e del lare 
go del Regio Palazzo. * 
“ Più su vi è un Convento, e pulita Chiefa de. 
dicata a S. Niccolò da Tolentino de’ PP. Ago- 
ftiniani Scalzi. E ferve per cafa di Noviziato. 
La Chiefa è pulitiffima, ed ha vedute, che non 
so fe dar fi poffano più’ nobili, e curiofe. 

Vedefi unbelliffiimo Moniftero con la fua Chie. 
fa di Monache Domenicane fotto il titolo di ; 
ia S. Cat- 
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5. Catterina da Siena. Venne fondato, nell’anno 
1613. per opera di Fra Feliciano Zuppatdo Na- 
poletano , de’ Predicatori; per racchiudervi alcu- 
ne Monache terziarie; che, vivendo nelle cafe pro» 
prie; anelavano di vivere in comunità chiufe in 
un chioftro; ed oggi è de' più ricchi, e degli 
offervanti della. nora Città. E° governato da.i 
Frati medefimi de’ Predicatori : ed in quelto luo- 
go ftava lo Spedale della Vittoria, fondato da D. 
Gio: d’ Auftria, quale ; per eflere ftato incorpo- 
rato a quello di S. Giacomo, come fu detto, il 
luogo fu venduto dalli Governadori alle. Monache . 

Ultimamente Je Monache vi han fatto un atrio bele 
liffimo col difegno, e direzione del Cavalier Ma= 
vio Gioffredo: la Ghiefa fi è ridotta vaghiffima » 
rutti gli altari.z è gli archi di effi fon di marmo, 
la valta della Chiefa è tutta dipinta da Fedele 
Fifchietti, e î quadri che svi fono nelle Cappelle 
fono di effo Fifchietti, ‘é di Giacinto Diana è 

Vedefi in quelto quartiere la politiffima Ghiefa 
e Cafa dedicata al gloriofo Arcivefcovo di Mila» 
no S Carlo: la fondarono i Padri Batnabiti , con 
l’ ajuto de’ pii Napoletani nell’ anno 1616. Ha 
quefta Gafa vedute troppo deliziofe. dalla parte 
della fpiaggia del mare... 

I quadri che fono in queta Chiefay fono di An- 
tonto de Bellis fcolare del Maffimo morto di pefte 
nel 1656. Tra quefti a ragione fi ammira quello 
ove S.Carlo porta la SS. Eucariffia agli Appefta= 
ti. IL quadro di S. Liborio è del Giordano, e le 
volta è dipintura del Cavalier Farelli. 

* Prima. d’ arrivare a quefta Chiefa, vedefi la 
Chiela, e Cafa del Ritiro, detto di Mondragone. 

3 Fu 


86 Delle Notizie di Napoli . 

Fu quefto fondato, fotto la Regia protezione, nell’ 
anno 1653. dalla Duchefla di Mondragone D. 
Elena Aldobrandino, fotto il titolo di S. Maria 
delle Grazie, per Signore nobili povere, così ver» 
gini, come vedove, che voleffero ritirarfì per 
menare vita celibe, e cafta, fotto 1’ Abito di 
Monache Gefuite ; ed affegnolli rendite baftevoli 
per lo mantenimento di nove Signore: le quali 
rendite  effendo poi mancate, mantiene ora il 
luogo folo feiSisnore colle.medefime è con altre 
proprie. Ed altri fei luoghi , per: fei Signore po» 
vere de’ Seggi di quefta fedeliffima Città, ven- 
gono provveduti dal Sagro Monte \della Mifericor= 
dia. E volendo entrarvi qualche Sionora nobile, 
o fia vedova, o vergine per vivere ‘vita mortifi. 
cata, e religiofa, viene dalla Superiora. col pare» 
re delle Signore Monache, ammeffa, con pagare 
il vitto, ingrefo, ed altro,e con portare i pefi 
del Ritiro, ed officiare al Coro. 

* Per effere la loro Chiefa picciola, ne hanno 
fatta a proprie fpefe un' altra più'grande, fotto 
la direzione del Regio Ingegniere ‘Gio: Battifta 
Nauclerio . ol 

* Si permette alle Religiofe il potére, con licen» 
za della Superiora, ufcire quattro volte:)’ anno, 
per ‘divertirti, fenza però pernottare. fuori del‘ 
Ritiro. * 

Dopo di quefto Ritiro vedefi 1° allegriffima , e 
nobil cafa edificata dal già fu D.Carlo Calà Du- 
cà di Diano, e Reggente nel Collateral Confi- 
glio, ora de’ fuoi eredi ; cafa che par fondata per 
abitazione perpetua della delizia, per l’ameniffi- 
me vedute, che ella ha. Più giù, non inferiore | 

a que» | 
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a quefta, vedefi fituato il bizzarriffimo palazzo 
del Sig. Francefco di Andrea, eretto col difegno 
del fuo ingegnoliflimo padrone. Quefto sì grande 
uomo per far comparire più luminofa l'antica 
nobiltà del fuo cafato, cercò dì adornarla di ana 
infigne letteratuta, non effendovi fcienza, della 
quale non poffa parlarne da Maeftro; fi efercitò 
per gran tempo, e particolarmente nelle facoltà 
legali ; in modocchè in patrocinar le caufe , ef. 
fendo Avvocato, fece vedere redivivi in Napoli, 
i Triboniani, ed i Tull; : e perchè non foffe 
mancato al fuo gran -merito il dovuto premio, 
dal pran Cattolico Monarca fu deflinato ad ono- 
rar la carica di Configliere nel Configlio di S. Chia» 
ra: e poi l’eleffe per fuo Avvocato Fifcale del 
fuo regal patrimonio nel Tribunale della Regia 
Camera, dove al prefente fa conofcere il fuo va» 
lore, ed abilità non minori di quelle del Sig. 
Gennaro fuo minor fratello, che dopo' di effer 
paffato per le maggiori onorevoli cariche della 
noftra Città, ora degnamente efercita la fuprema 
di Reggente nel Regal Configlio d’Italia nella 
Corte di. Spagna. Ma fi torni al palazzo: quefto 
sncorchè non finità moftra un'architettura, che 
più bizzarra e nobile defiderar non fi può. Non 
parlo poi del fito, perchè non fo fe la natura 
offa formarne uno più dilettofo ed ameno ; per» 
chè oltre alla bontà dell’aria, che più” perfetta 
defiderar non fi.può, foggetta al dominio della 
fua vifta una parte più bella della noftra Città, 
che compofta viene da tutto 11 noftro deliziofo 
Cratère , da tutti i luoghi che li fanno riviera ; 
e dall’ altra parte, da tutte quafi le noftre ferti- 
4 lif. - 
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_ lifime collìine, di S. Ermo, de’ Camaldoli, e di 
Pofilipo . Vi ha fituato bin coltivati giardinett ti; 
ed acciocchè in efli non manchi ognidelizia, vi 
fi vedono capricciofe fontane , pile prendono. le 
acque da alcuni penfili cifternoni,. che pajono opre 
de’ Romani; ed in uno di quefti giardini fi ve- 
dono le piante del pepe, che danno frutti j cofa 
curiofa. 

Paffata la Chiefa di S. Carlo, più fu. vedefi il 
cafino del Borrelli, poffeduto oggi dal Monte 
de’ Poveri vergognofi da lui ereditato , che più 
ameno non creco poffa figurarfi ; parlo per le ve- 
dute, e per lo fito: più fu ve ne fono degli al- 
tri ben fituati ; e vi fi vede la Chiefa, .edail 
Convento di S. Maria a Parete, de' Frati Conven- 
tuali. Quefla era una picciola Cappelletta, dove 
nel muro ftava una Immagine dipinta, per mez» 
zo della quale il Signore Iddio fi compiacque di 
far molte grazie . Un tal Frate Filippo da .S. Gior- 
gio della Città di Perugia Conventuale, nell’ane 
no 1581. vi ereffe colle limofine de’ Napoletani 
un Convento, ed una comoda Chiefa : è flata po- 
fcia ampliata colla carità de’fedeli; e così le ri. 
mafe il nome di S. Maria a Parete, per la figu» 
ta che al Parete ne ftava. 

Si è oggi quefto Convento abolito, vimafavi la 
Sola Chiela, e le fue vendite fono fate addetîe 
all’ Orfanotrofio militare, che Ji fta ftabilendo di ore 
dine regale . 

Sotto di quefto Convento, alla calata che fcen- 
de alla fpiaggia, che noi chiamiamo Chiaja, e 
proprio alla cafa del Principe di Monte Sarchio, 
della cafa nobiliffima d’ Avalos, ricca di Loi 

i qua- 
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quadri , vi fi vede un Convento di Monache Do- 
menicane riformate, con la Chiefa dedicata alla 
Vergine Maria detta di Bettelem. Sono ricevute 
in quefto luogo donzelle della fcelta civiltà di 
Napoli, € vivono quanto comode ; tanto offer- 
vanti. Fu quefto luogo comprato dal Reggente 
Carlo Tappia, che lo tenea pet fua delizia, e pare 
ticolarmente per un’ acqua che diftilla da un mon» 
te che nè più guftofa , perla frefchezza, fi può 
defiderare, ancorchè in quelte cafe arrivino i for- 
mali. Luoghi fon quelli, e per la temperie dell’ 
‘ aria, e per lo diletto della vifta ; è per la ferti. 
lità de' giardini , ne’ quali par che la natura vi 
abbia pofto, in fituarli, quanto di allegro poteva 
dar loro; bafta dire, che da quefti efcono, matue 
re le frutta, prima di ogni altro giardino, e tut» 
te perfettiflime , e di raro fapore ; vi fl lavorano 
in tutto il tempo dell’ anno, mazzetti di fiori 
frefchi per donarli in occelione di felte ; ed è da 
notarfi, che fino nel più rigido inverno fe ne han- 
no, ed in abbondanza: ina 

Ma del meglio mi era dimeticato è 1° aria .è 
cotanto perfetta, e falutifera; che da’ noftri Me- 
dici fi dà per medicina a tiffici ; ed io ne potrei 
contate molti e molti, \che in. queft’ aria, han 
ricuperata la falute , effendo ettici sor come prin- 
cipiai , luoghi fon quefti , che fimili non credo 
£ poflano immaginare nell’ Europa. 

Ci fiamo diftefi in quefto, per dar notizia di 
quefta sì bella parte di Napoli, che da pochi fo- 
raftieri và offervata ; benche, al mio parere , fia 
ja più bella, che và inclufa nella Città, febbene 
apparifca borgo: non parlo degli altri cafinì, no; 

chè 
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chè farebbe un troppo allungarmi. 

Torniamo alla piazza di S. Maria degli An. 
gioli, che fta vicino al ponte: a deftra vedefì il 
belliffimo palazzo del già fu Reggente Caftellette, 
pofcia del Reggente Zufìa ; ora de’ fuoi eredi. 

Calando per la ftrada ; che và al Palazzo Re- 
gio, vi fi vede a deftra, un” altrà bella ftrada, 
che andava ‘alla già detta cafa del Marchefe di 
Trivico, the prima fu detta di  Trivico, pofcia 
de’ Blanchi de’ Marchefi di Oliveto, per una bel- 
liffima cafa che vi fondatono:ogsi chiamata vie- 
ne la ftrada del Prefidio, effendo che per quefta 
calano le compagnie, quando vengono ad entrar 
di guardia; ed anco dicefi di S. Maria Egiziaca 
delle riformate, efiendo che, circa I’ anno 1640. 
alcune Monache ufcite dal Moniftero dell’ Egizia- 
ca di baffo , pet vivere con più ftrettezza di regola, 
fondarono quefto Moniftero, che è de i deliziofi, 
che fiano in Napoli. * La Chiefa fu principiata col 
modello del Picchiattij è ftata poi terminata fot- 
to la direzione di Marcello Guglielmelli .Tl qua. 
dro dell’ Altar maggiore, ove fi vede efpreffa la 
B. Vergine, e S. Maria Egiziaca, è del noftro 
Andtea Vaccaro. Gli altri due de’ Cappelloni,in 
uno de’ quali fi vede la Famiglia Sagra, e nell’ 
altro la B. Vergine col Bambino in braccio, S. 
Apoftino, S. Monaca, S. Tommafo da Villanova, 
e S. Guglielmo d’ Aquitania , fon’ opere di Pao- 
lo de Matth&is. E le ftatue di legno èolorite del- 
le quattro Cappellette degli angoli, fono di Nice 
colò Fumo. * 

Più giù, dalla Neffa parte, vedefi un'altra ftra» 
da, che terminaalla Chiefa, e Confervatorio del» 
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Ja Solidad, da noi detti della Solitaria: quefta 
venne fondata nell’ anno 1589. da F. Pietro 
Trigofo Cappuccino Spagnuolo , e dal Maeftro di 
Campo in Napoli D. Luigi Enriquez, dove fi 
ricevono fenza dote un certo numero di figliuo- 
le di Spagnuoli, o Giannizzeri, povere.In que= 
fto luogo vi fono molte Monache, che vivono 
fotto la regola di S. Domenico ; è molto diletto- 
fo, ed ampio avendo l’ afpetto su la marina di 
S. Lucia. In quefta Chiefa vi fono molti belli 
quadri, e particolarmente quello, che fta nella 
prima Cappella , a dellra quando fi entra, dove 
fi vede. Ja Vergine col fuo morto Figliuolo in 
feno, è opera di Giufeppe di Rivèra ; quello jche 
fta nell’ A!tar maggiore., è del noftro Giordano, 

In quefta Chiela vi fta una divota.Compagnìa 
di nobili Spagnuoli, fotto il titolo di S. Maria 
della Solidad. Quefta nell’ anno. 1581. fu- eret= 
ta nella Chiefa di S. Spirito, e pofcia quà traf- 
portata. Nel Venerdì Santo fa una divotiflima 
Procefltone con Ji milterj della Sagra Paflione, e 
v° intervengono tutti i ‘Capi de’ Tribunali, ve 
Miniftri, in modoche vi fi vedono torchi accefì 
al numero di due mila, e forfe. più. Vi vanno 
battendofi molti Spagnuoli, ed anco de’ nobili. 
oggi quefta proceffione fi è difmeffa . Si entra per 
queta ftrada. di S. ‘Maria degli Angioli nella 
piazza regale del Regio Palazzo , e nell’ entrarvi 
fi. vedono due belle Chiefe .Quella a finiftra , nel» 
la quale fta anneffo il Convento de’ Padri Pre- 
«glicatori , dirimpetto al Palazzo Regio detto il 
Vecchio, come fe n° avrà notizia, ‘è dedicata 
allo Spirito Santo, che detto. viene S. Spirito, 
a dif. 
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a differenza della Chiefa, che fta preffo la porta 
Regale, come fi vide nella feconda siotnata, ed 
hà un’ antica fondazione . 

Quefta Chiefa col fuo Corivento edificati fedi 
no nell’ anno 1326. da'un tale Arcivefcovo de 
Nidicolis, corì altri fuoi compagni, dell’ Ordine 
Bafiliano , venuti in Napoli; difcacciati dall’ Ar- 
menia, preffo il morte d’ Echia, nella via; per 
la quale a S. Matia di Pledistotta fil andava, che 
in quei tempi era fuori della Città. Nell’ anno 
1448. furono venduti quefto Moniftero, e Chiefa 
a F. Antonio della Rocca de’ Predicatosi:: quale 
li diede alla fua Religione. : Nell’ anho*:pofcia 
1583. per. accomodat la piazza avanti del Palaz- 
TO, furono diroccati; e riedificati di nuovo, a 
fpele regie; nel luopo e forma, nelli quali fi 
vedono: fu fervita ‘da’ Frati di S. Domenico, 

oftia fu data alli Padri della Congregazione della 
Sanità dello fteffo Ordine. 

Fu la fabbrica ajutata da Francefco Alvarez de 
Ribèra Luogotenente della Regia Camera. La 
Chiefa ‘è comoda ; vi è un vago infieme ; e fodo 
otnamento di marmi mifchi nell’ Altar maggiore, 
dove anto vi fi vede una bella, è preziofa Cufto- 
dia di diverfe pietre preziofe 

E°’ ftata per ultimo mbdermata da detti buoni 
Fratiy'itifacendo la: Croce‘a volta, con'il Coro, 
uvettiol fatto dipingere a frefco da “Andrea del 
Pò ;, e ln volta da Niccolò ‘Roffo difcepolo' del 
Giordani .* I quadri ad ogliodella foffitta,e tut- 
te le dipinture a frefco della Nave maggiore ;fo- 
no di Paolo de’ Matthais. 11 quadro ché fta Hel. 
la Cappella del crocieto dalla parte dell’Epiftola, 

do» 
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dove fi vede con belliffima invenzione dipinta 
la Vergine, che dà il Rofario, è del Giordani, 

La tavola, dove vedeli efpreffa S. Barbara, in° 
mezzo dell’. Appoftolo S. Giacomo, e S. Domenie 
co, come anco quella, dove fta efpreffa 1’ Ado. 
razione de’ Magi, fon’ opera del noftro Andrea 
di Salerno. Nella Cappella del Reggente Ribèra 
vi fi vede una tavola, nella quale fta efpreffa la 
Santiffima Vergine col fuo Figliuolo in feno, 
e gli Appoftoli Pietro e Paolo, opera di Pietro 
Fiamingo. 

E’ quì fepolto il Padre F.Greporio Rocco Dome 
nicano figlie di quefto Convento il. quale colle fue 
prediche popolari era di erandiffimo frutto alla Ple 
be. Fu effo propagatore principale delle tante Caps 
pellucce , che veggonfi per le firade per illuminar 
la Città divotamente - l immagine antica della 
B. V. che principalmente eftele in dette cappelluc= 
ce per la Città fparfe, vedefi nella prima Cappella 
a man dritta di chi entra. 

Il Chioftro è bello, e comodo, vi è nel Cons 
vento una buona librerìa. 

Evvi ancora in mezzo al chioftro una picciola 4 
ma vaga Congregazione dedicata alla Vergine de 
Sette dolori, ove vi fono afcrizte perfone di diftin= 
zione , ed ultimamente hanno aperta la porta nella 
Strada magra, che conduce a Pigzofalcone. «Altre 
Congregazioni di laici anco fi trovano su quefta 
Convento . 

A deftra vedefi il Convento, e Chiefa dedica» 
ta a S. Luigi, fervita da’ Frati Minimi di S. 
Francefco di Paola: furono fondati dallo fteffa 
S. Padre in quefto modo. 

La fama della Santità di Francefco correva da 

per 
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per tutto, e de’ miracoli che il Signore Iddio fi 
compiaceva di fare ad intercefltone di quefto gran 

fervo fuo . 1 
Lodovico XI. Re di Francia inferno s° invo» 
lid di vederlo, e d’ averlo feco ; che però coll’ 
autorità del Sommo Pontefice Silto IV., e col 
mezzo di Ferdinando I. Re di Napoli, 1’ otten- 
ne. L’ uomo umile lafciò la fua patria, che era 
Paola nella Calabria, pet ubbidire fi portò in 
Napoli; dove giunto, circa gli anni 1481. fu 
da Ferdinando, con affetto grande, ricevuto nel 
Caltelnuovo, ed accarezzato come uomo di Dio. 
Lo pregò poi, prima di paffare in Francia, a 
fondare in Napoli un Convento, non folo per 
fua confolazione ,, ma di tutti i Napoletani, che 
defideravano di veder fra di loro i figlioli d' un 
tanto Padre: volle il Santo compiacerlo: ed effen- 
dole ftata libera 1° elezione del luogo, egli s° 
eleffe quefto, che era una rupe, che fovraftava al 
mare, che l’ era di fotto; luogo fuori della Cit- 
tà, filveftre,e folitario, che ferviva per asilo de’ 
malfattori. Ne fu avvertito ilSanto a non ingan- 
narfì nell’ elezione del fito, non mancandone altri, 
più ameni , e più comodi; con ifpirito profetico 
rifpofe : quefto luogo ha da effere il più cofpicuo, 
non folo della Città, ma del Regno, per le abi- 
tazioni Regie, che vi faranno.La Profezìa videfi 
appunto avverata; perchè la porta della Chiela 
fta a linea diretta avanti la porta del Regal Pa 
lazzo ; € quelto quartiere, come fi diffe, è il più 
bello non folo di Napoli,ma della Italia , perchè 
non vi è che defiderare del dilettofo, che può 

dare la natura, e l’arte+ 
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Mentre il Convento fi fabbricava , furono ope» 
rati diverfi miracoli, e fra gli altri quefto : pere 
vennero al Santo molte limofine per ajuto della 
fabbrica, e fra quefte una regale in tante monete 
di oro; Francefco la rimandò in dietro, dicendo 
che la limofina effer dovea di roba propria, e non 
aliena: ftupito chi inviata l’avea, fe chiamare 
il Santo, ed interrogstolo, da che fi era. moffo a 
rimandare in dietro la limofina, con zelo di Dio 
lo ripigliò , dicendo ; non ho voluto riceverla, 
perchè quefte monete fono fangue de’ poveri : e 
per accertarlo, fattofi dare una forbice , ne partì 
una per mezzo, e dal taglio ne fgorgò vivo 
fangue , SED 
Dedicata viene a S. Luigi, per una picciola 
Cappella , che vi ffava, a quefto Santo dedicata, 
Nella fondazione fu quefta Chiefa edificata con 
quella umiltà di fabbrica , che era propria degli 
antichi Religiofi; è ftata pofcia ampliata, ed in- 
grandita dall’ affettuofa divozione di molti nobili 
Spagnuoli , e Napoletani, e fra quefti, da Gio; 
Marziale , dal quale li furono donati molti pode- 
ri. Oggi fi vede modernata, ed abbellita al mage 
gior fegno, i 
L° Altar maggiore compofto viene di finiffi- 
mi e preziofi marmi, vi è un raro tabernacolo 
di rame dorato, e di pietre preziofe: edil tutto 
fu fatto a fpefe di Gio: Vandeneynden Fiamin» 
go, e del Marchefe fuo figliuolo, delli quali 
fe ne vedono le armi ne’ piediftalli dell’ Altare. 
Le dipinture a frefco della Cupola, e delli 
quattro Angoli, fono opere ftudiate del  noftro 
Francefco di Maria, detto il Napoletano . 
La 
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La volta del Coro, fimilmente a frefco, è ftata 
dipinta dal noftro Luca Giordani. Le volte de’. 
Cappelloni laterali di S. Francefco je di S. Ifido- 
ro nobilmente adornate di marmi, la prima è 
del pennello dello fteffo Francelco di Maria, la 
feconda del Cavalier Farelli. I quadri ad oglio, 
che in fronte al Coro fi vedono, fono opera del 
Giordani : quelli Similmente ad oglio, che ftanno 
ne” lati, fono di Paolo de Matthwis. Quei d' in- 
torno la nave grande, dove ftanno efpreffe molte 
azioni del Santo,fono dello fteffo Cavalier Farel- 
li. Nel Capellone dalla parte dell’ Evangelio vi 
è una tavola col ritratto prefo. dal naturale , dopo 
la morte, del Padre S. Francefco . Nelle Cappelle 
vi fi vedono molti quadri de’. noftri antichi di- 
pintori Napoletani, come di Gio: Angiolo Crif- 
colo , della depofizione del Signor notro dalla Cro- 
ce: del Santafede nella Vergine, ed altri Santi, 
con un bel ritratto di fotto: di Marco da Siena, 
della Natività del Signore.* Il quadro di S.Sta= 
pmo Vefcovo di Carcaffona, Avvocato di quei, 
che patifcono di podagra, nella Cappelia a quefto 
Santo dedicata, è di Paolo de Matthais; E quel. 
lo di S. Gio: Nepomuceno nella fecbnda Cappella 
a man deftra quando fi entra;è opera di Giacomo 
del Pò. 

* Aman deltra.in Cornu Epiftola fi può offer- 
vare l'antica Cappella della Nobiliffima famiglia 
Campitelli de’ Principi di Strongoli allora Tenu- 
tarj del feudo di Cafabona, nell’anno 1644. ri- 
ftaurata da Pompeo Campitelli, come dall’ ifcri» 
zione fopra la lapide della fepoltura, che quì per 
comodo de’ Signori Foraftieri fi defcrive, attual- 

men- 
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mente occupata dall’Orchelto, legsendofi negli 
antichi procefli de’ Patrimon) desl” Muftri Mar. 
chefi di Cafabona Scipione Pifciotta, e Scipione 
Moccia de Duchi di €Carfizzi con D. Lucrezia 
Pignatelli imparentata colle rifapute, e chiare fa- 
miglie Pignatelli, e Pifciotta del Seggio di S, 
Dioniggi delta Città di Cotrone in Calabria : la 
di(ceridenzi di cui da’ Signori Campitelli Genti- 
luomini Patrizj della Città di Trani i rapprefen= 
Si quali fono nell’ attual poffeffo della Capella, 
e fepoltura, ficcome folamente puranche °8g i da” 
Gentiluomini della Cafa Pifciotta Patrizj d’ Ebo« 
li, Greca Città antichiffima nella Lucania fi rape 
prefenta quella de’ Marchefi di Cafabona , qual 
fuo unico Ramo fin dall'anno 1629. da Antonio 
Pifciotta denominato di Calabria ‘trafportatovi . 
* da quadro dell’Altare vi. fta dipinta una beh 
liffima I mmagine della Vergine Santiffima fopra 
una mezzaluna , che dinota sk imimacolato fuo cons 
cepimento, ed al di fotto vi è San Giovanni in 
atto di ferivere, e Sant Andrea colla Croce, dis 
fegno veramente da confiderarfì . 
Sopra della Sepoltura fi ‘tegce: 
D. Pompejus Campitelli 
Marchio Cafebone ex Principibus Strongolz 
Et Comitibus Miliffe 
Sepulchrum hoc, & Sacellum faculi pene 
intervallo dirutum, 
Pietas excideret 
Majorum fuorum cineribus inffauravit» 
exornavît fibique, 
ConjunEis fuis vivens pofaia 
«Înno falutis 1644. 
G * Nel 
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* Nella medefima Cappella fi conferva il depo. 
fito del Venerabile Servo di Dio F. Francefco Lem. 
bo,che ci lafciò var) efempli di fua gran Santità 
in vita, e dopo morte operati, una col fuo ri- 
tratto inginocchiato avanti l’ Immagine di Ma- 
ria Santiffima col Bambino nelle braccia , in atto 
di confegnare al fudetto Venerabile Servo alcuni 
bianchi fiori, leggendofi fopra del depofito: * 
Hic jacet Servus Det Fr. Francifcus Lembo 
De. Paula Laicus Profeffus ordinis Minimoruns 
Defun&us feculo in hoc Conventu D. Ludovici 
Die 21. menfis Aprilis die Veneris circa auroram. 

«Anno Domini 1629. 

In quefta Chiefa non v'è che defiderare di or- 
namento : tutta la foffitta, e le mura ftan poîte 
in oro, tutti i pilaftri covertidi finifimi marmi, 
e di marmo ancora tutti i ripari delle Cappelle. 

. Nel quadro della bella Cappella della Concezia= 
ne, che raffembra un picciolo Tempietto così quello 
dell’altare come Vl altro. al fuo' laterale, rappre- 
fentante il primo l’ immacolata Concezione 1° altro 
la cena di Emmaus, fono di Francefco la Mura, 
detto altare è fito a latere dell’ altare maggiore in 
cornu evangelii. 

L’ altro ultimamente fatto, e dedicato ai due Beati 
di loro Religione, ove fhanno i medefimi dipinti, cioè 
il B.Gafparo del Borio, è’) B. Nicola Longobardo , è 
di Giacinto Diano. La Sagreftia è una delle più delle 
che fianvi in Napoli. Gli armarj di effa tutti di radica 
di noce formano come un bafemento ai Pilaftri di mar= 
mo che vi s innalzano quafi fino alla volta , e frame 
mezzati &d. effi, fi veggono bei quadri al vivo rape 
prefentanti alcuni fatti della vita della Beatiffima 
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Vergine,dipinti dal Corrado Tutta la volta dipinta a 
frefco anco rapprefenta lo fteffo con alcuni Emblemi 
della Sagra Scrittura allufivi a Maria Santifftma 
è"l quadro della Cappella della Sagriftia tutta di va= 
ghi marmi ove è effigiato la Vergine con $S. Frane 
cefco di Paola, è di Girolamo Starace . 

Vi fi confervano infigni reliquie, come del. Ie. 
gno della Croce del Salvadore in due pezzi, uno 
collocato in una Croce d’argento, l’altro in un’ 
altra di criftallo di Monte ;due carrafine di latte 
della Beatiffima Vergine, quale ne’ giorni feftivi 
della fteffa Verginefi liquefà ; di S. Gio: Battiftas 
un dente molare dell’ Appoftolo S. Paolo; delle 
braccia delli Santi Appoftoli Mattia, e Giacomo. 

Il Berettino, la Tunica di lana groffa, colcin- 
golo del detto S. Francefco, che il portava su la 
nuda carne, in onore di S. Francefco il Serafico; 
per interceflione del quale fu egli generato. Vi 
fi conferva ancora dello fteffo Santo fondatore la 
nuca , e ’l collo fino allo fpino, 

Quefto gran Santo, per le tante grazie ricevue 
te dal Signore, a fua interceffione, da’ Napole 
tani, è ftato adottato nel numero de’ Protettori 
della Città, e la fua ftatua, fpiritofamente lavo= 
rata in argento , con una parte delle fue reliquie, 
fi conierva nel.S. Teforo della Cattedrale, e nel 
giorno fuo natalizio scon folenniMima procefiione, 
fi porta in quelta Chiefa. 

Vi fi confervano un’ altra quantità di reliquie 
collocate in alcuni reliquiarj d’avorio, adornati d° 
argento, e pietre preziofe, donate a quefta Chiefa 
da Lucrezia Caraffa moglie di Antonio Scodes, 

La Sagreftia fta ben fornità d’ apparati, e d° 
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argenti rari per ornamento dagli Altari, e vî fi 
conferva uno ftudiolo maravigliofamente lavorate 
di smalto, donato a i Frati dal Cardinal Gran- 
vela . 

Preffo della Sacriftia vi è una Congregazione 
fotto il titolo della Vergine de’ Sette dolori , e 
compofta viene tutta da gentiluomini, e partico» 
larmente Spagnuoli ; e nel giorno della Domeri- 
ca di Paffione vi fi fa la fella, con una folleni(+ 
fima proceffione per la piazza , che le fta di avan- 
ti. La volta di detta Congregazione fta tutta 
dipinta a frefco dal: pennello del Cavalier Farelli, 
avendovi efpreffo molte azioni della Vergine. 

Quefta Congregazione fu eretta da alcuni Fra- 
teli dell’ altra dell’ Addolorata eretta in $. Spi 
rito di Palazzo , i quali per alcune difcordie in- 
orte co’ Frati di quefto Convento , trattarono co 
Frati di S. Luigi, e ne ottennero il luogo, ove pre= 
ceffionalmente vi fi trasferirono, Ma # Domenica 
pi mal tolerando veder tolto dal toro Convento un 
santo loro ornamento ; adunarono alcuni antichi Fra- 
selli contumaci , in tempe della traslazione, e nuo= 
damente la ravvivarono , aggregandone degli altri, 
e Joftenendo efer quella È antica Congregazione è 
Queatoro idea fu avvalorata con una Sentenza 
del S. R. C. în occafione di dover confeguire un 
legato lafciato da uno depli antichi Fratelli. Il 
Teflatore efprimevafi in quefti rermini » lalcio alla 
mia Congregazione de’ fette dolori eretta in S. Spi- 
rito di Palazzo &c. Pretefero i Fratelli di S. Lui- 
gi, che fermandofi ta Congregazione da’ Fratelli, 
e"! luogo effendo un puro accidente , if Fratello 
colle parole eretta 10 S, Spirito di Palazzo vo 
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altro aveva voluto dinotare , che la dimoffrazione 
del luogo. Ciò non oftante il S. C. addiffe il le- 
gato, come, per altro dovea , alla Congregazione 
di: $. Spirito. «Ad onta però delle premure de’ Fra- 
relli della prima Congregazione, quella di S.Spirito 
non ha potuto molto imalzarfi , laddove queta di S. 
Luigi ha atcoltii primi Signori della Corte: i primi 
Uffiziali dell’ Efercito + 1 primi Miniftri della Te- 
ge , oltre a Sovrani, che vi fi fono fempre afcrit 
zi, ed in quefto ftato di decoro tuttavia fi mantiene. 

Vi è un bel Chioftro quadrato, e nell’ angolo 
dalla parte della Sacriftia, preffo l’ Oratorio, vi 
fi vede un quadro, dove fta efpreffo il Signore 
colla Croce su le fpalle j opera ftimata del noftro 
Giufeppe di Trapani. 

In queto Chioftro vi è una famofa, e ricca 
farmacopèa , nella quale vi fi conferva qualche 
curiofità. Il Convento è capace di quantità di 
Frati, e dentro ha un comodo giardino: vi fi 
conferva ancora una buona libreria. 

, Ora 1 Padriftanno innalzando una belliffima faca 
ciata e tolta l’ antica Scalinata della Chiela ne com 
Sstuifcono una affai bizarra luna, e l'altra di 
pietra bianca di Caferta difegnata, e diretta del 
Cavalier Carlo Vanvitelli . 

Poco lungi da quefta Chiefa vedonfi, nellafteffa 
piazza, il Caboto. e Chiefa dedicata alla Croce, 
moftra quefta la fua Podacibno da Roberto di An- 
giò in quefto modo: Trovandofi Carlo Duca di 
Calabria figliuolo di Roberto , colla moglie Ma. 
ria de Valois, in Firenze, diede alla luce un fi- 
gliuolo , che chiamò Carlo Martello - ‘morì quefti 
nell’ ottavo giorno dopo la fua nafcita, e fu pofto» 
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il piccolo cadavere fepolto nella Chiefa ‘della Sana 
ta Croce. Saputofi dall’ Avo Roberto ;diede or- 
dine nell’ anno 1327. che fi foffe edificata una 
Chiefa in onore della Santiffima Croce, in me 
moria di quella di Firenze, dove fu fepolto il 
figliuolino Carlo : nè folo la Chiefa edificata 
vi fu : ma un Convento di Suore del Terzo Om 
dine di S. Francefco j quale Chiefa e Convento, 
credo bene, che aveffe avuto l’ingreffo dalla par- 
te della ftrada diS. Lucia, perchè da quefta parte 
trovo tutta effer PIbbriea moderna . Nell’ anno 
pofcia 1344. l'ottima Regina Sancia, figliuola 
del Re Giacomo di Aragona Re di Majorica , ve- 
dova del Re Roberto, con umiltà grande, deli 
berò di prender quefto abito, e di racchiuderfi; 
colle fue familiari, in quefto Convento, dove con 
efemplarità grandiffima di virtù, viffe e morì 2° 
28. di Giugno dell’ anno 1345. lafciando fama 
di fantiffima donna, come fi legge dalla ifcrizio- 
ne del fuo fepolcro, che in detta Chiefa fi vede; 
che per effere di lettere Francefi,e poco comoda 
ad effer letta, quà fi porta. 

Hic Jacet fumme humilitatis exemplum Corpus 
Venerabilis memoria Sante Sororis Clare, olim 
Domine Sancie Regine Hierufalem, © Sicilie, 
velifle clare memorie Sereniffimi Domini Roberti, 
Hievufalem, & Sicìlia Regis. Que pot obitum 
ejufdem Regis viri fui agens viduitatis debite ans 
num, deinde tranfitoria cum eternis commutans, 
ac inducens ejus corpore,pro amore Chrifti , volun= 
zariam paupertatem, bonis fuis omnibus jin alime- 
niam pauperum , diftributis. Hoc celebre Monafte- 
sium Sanéte Crucis, opus manuum fuarum, fub 
Ora 
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Ordinis obedientia eft ingrefla, anno Domini mila 
lefimo tricentefimo quarto, die 21. Januarit 12. 
indi. in quo vitam beatam ducens, fecundum 
segulam Beati Francifci patris panperum s tandem 
Vite fue terminum religiosè confumavit . Anno Doe 
mini 1345. die 28. Junit 13. ind. fequenti vere 
die, peraltis exequiis, tumulatur. 

Da quefta sì gran Regina che nel prender 1° 
Abito, chiamar fi volle Chiara della Croce, Ser= 
va delle Serve di Dio, fu riftaurato, ed accref. 
ciuto : fece anco edificare l’ abitazione, ed un’ 
altra picciola Chiefa contigua per gli Frati Frane 
cefcani del Moniftero fuddetto delle Suore, chel’ 
ammiftravano i Sacramenti. 

Ia tempo pofcia della Regina Giovanna II 
effendo il Regno di continuo travagliato dalle 
guerre; e ftando quefto Moniftero fuori della Città 
in luogo folitario, e vicino al Caftel dell’ Uovo, 
nel qual di continuo vi erano baruffe; dubitando 
che le Monache un giorno fosgiaciute non fof= 
fero all’ empia infolenza de’ foldati, le tolle ds 

uefto luogo, e l’unì colle loro rendite, a quelle 
di S. Chiara dello ftefs' Ordine , reltando quefto 
an abbandono per molto tempo. 

Nell’ anno pofcia 1449. dal Re Alfonfo I. d* 
Aragona fu quefto abbandonato Moniftero conces 
duto a i Frati Francefcani. dell’ Offervanza, or 
dinando , che foffe paffato come Cappella Regia; 
poi fu affegnato a ì Frati Riformati dello fte 
Ordine, che al prefente lo. poffedono, ed#hanno 
ridotta la Chiefa nella forma, che oggi fi vede, 
all’ ufo però della Riforma, che veramente fpira 
divozione a chi la frequenta. La Icona, ela 
G 4 Cu» 
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Cuftodia. di legno nell’ Altare maggiore, fon” opes 
ra diun Frate laico ‘da Cupertino di ottima vita, 
al quale dicendo il Provinciale, che fi affrettalle 
a finire quell’ opera, perchè la voleva efporre nel 
giorno feftivo della Croce , rifpofe: Padre io la 
finirò ma da me non farà pofta infieme su 1° Al. 
tare , perchè il Signore mi vuole quanto prima 
e sè :e così fu, perchè , pochi giorni prima della 
fefta della Crose, ‘palfò fell licemente'a mislior vita. 

Preffo l° Altare magione » nel lato dell’ Epi. 
ftola, vi è il già detto fepolcro della Regina 
Sancia ; ma il corpo fi dice, che foffe fato traf- 
portato dalle Monache nel aa di S. Chiara, 
dove vennero unite. 

Il Chioftro è di ftruttuta gotica, ma rifatto 
al meglio che fi è potuto , avendo patito diverfe 
diferazie, e di tuoni,e d’ incendj . In quefto Cone 
vento-da Riformati fta fondata 1’ Infermaria per 
tutta la Provincia, capace di molti infermi. Vi 
fono ameniffimigiardini con dilettofe vedute dal. 
la parte del mare, con una buona libreria. 

Nella finira, tiedila da quelta Chiefa , vi è 
un’altra Chiefetta dedicata all’ Evangelifta S. Mar- 
co : quefta fu edificata nell’ annno 1544. dalla Co- 
munità de’ Teffitori di tele linij e nell’anno ‘poi 
1598. dal Cardinale Arcivelcovo Alfonfo Gefual= 
do vi fu collocata la Parocchia .. 

Tutto sl fa qui deforitro fi Ji è tolto com i è 
detto e la Parrocchia Jî è trasferita nella Chiefa 
di S. Ferdinando, prima intitolata di S. France= 
Sco Saverio come fi dirà. 

Calafi pofcia nella famofa piazza del Palazzo 
Regio, che dicefi nuovo a differenza del pe 
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ed è da faperfi, che 1 noftri antichi Re non avea» 
ho Palazzi nella Città, ma &bitavano o dentio 
del Caftelnuovo, o in quello di Capuana,e mol- 
te volte, per deliziarfi, in quello dell’ Uovo; 
così anco continuarono i Signori Vicetè pro tempore. 

Effendo poi venuto a governare, in tempo del 
grande Imperador Carlo Vi D. Pietro di Tolee 
do , ed effervando , che la Città tuttavia crefte- 
va , e che l’ abitazione non fi rendeva comoda 
nelle fortezze , che di notte, per la urgenza de’ 
negoz}, doveànfi aprire; avendo fatta /la ftrada 
di Toledo, volle anco fabbricarvi uff Palazzo 
reale, che anco aveffe cotnunicazione col Caftel- 
nuovo : € così nell’ anno 1540. col difegno è 
modello di Ferdinando Manlio Architetto Napo» 
letano ,thé fepolto ne fta nella Chiefa della Nun- 
ziata, e. Gio: Benincafa padre della Serva di Dio 
Orfola Benincafa, fabbricò il Palazzo, che vien 
detto il vecchio; e lo fabbricò a modo di fot 
tezza ,ituando la potta in mezzo di due gapliata 
de Torri quadre, delle quali ve n’è rimafta una, 
attefo l’altra fu diroccata quando fi fece il nuo» 
vo Palazzo : e queto in quei tempi, ne’ quali 
non vi eratanto luffo fu ftimato de’ più cotttodi; 
e maeftofi in modo che vi abitò 1’ ImperadorCar- 
lo V. quando fu in Napoli; oltrecchè non vi era 
l’ufo di tante e tante carozze, effendo che i Cas 
valieri per lo più andavano a cavallo. 

Preffo di quefto Palazzo vi fece un’ ampio, e 
deliziofo giardino, che chiamato veniva, come 
al prefente , il Palco Regio. 

D. Ferdinando Ruiz de Caftro, Conte di Le- 
mos , ftimando il Palazzo vecchio eflere firetto 


per 
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per l'abitazione di un Re,difegnò fabbricarneun* 
altro nuovo al lato del vecchio ; che però , col 
modello e difegno del nommai abbaftanza lodabile 
Ingegniere , 11 Cavalier Domenico Fontana, nell’ 
anno 1602. fabbricò quefto, che per la bizzar= 
tia del difegno, per la'‘comodità, bellezza, e 
quantità delle ftanze, come anco per le amene 
vedute, ch'egli ha, non ha in che cedere a qualfi- 
fia Palazzo d° Intalia, per magnifico, che fi veg. 
ga;e per lo fuolo di quefto fi fervì del giardino, 
che nel dato ftava del Regio Palazzo. Nella fac» 
ciata della piazza vi fi vedono otto colonne di 
marmo granito, che fecero venire dall’ Ifola del 
Giglio, che coltarono 10. m. feudi, e nella pe- 
nultima , principiando dalla fontana ,vi è in una 
bafe incifo il nome dell’ Architetto, 

Si può entrare ad offervarne le parti. Entrati 
nel cortile vedefi tutto circondato di atrj a due 
ordini di travertini di piperno: fcorgefi nell’atrio 
finiftro, entrando, una famofa, ed ampia fcala, 

er la quale da tre parti fi può falire , cioè nel 
principio della parte, nel mezzo, € nel fine. 

Quefta fcala fu ridotta in quefta forma, nell 
anno 1651. dal Conte d’Ognat. Dagl’intenden= 
ti però dell’ Architettura ftimafi quefta fcala fpro« 
porzionata, per l'ampiezza al Palazzo ; effendo che 
ia prima fatta dal Fontana era mifuratiffima : però 
è da faperfi, che il Conte d'Ognat, che non 
iftimava di avere ad effere così prefto rimoffo dal 
governo , aveva in penfiero di buttar giù il Pa» 
lazzo vecchio, e farvi un'altro braccio; e faccia» 
ta fimile a quefta del nuovo, e fervirfi di que- 
fta fcala, col farvi un’ altra tela dall’ altra parte 
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fimile alla prima, che vedefi nell’adito di mez- 
zo ; ma il difegno reftò imperfetto, perchè il 
Conte fu neceflitato partirfi alla venuta del fuc- 
ceffore; che fu il Conte di Caftrillo, che non folo 
non fu intento alle fabbriche; ma privò degli orna- 
menti le arme del ‘Conte d’ Ograt, che ftavano 
in quefta fcala, per adornarne la porta della Re. 
gal Cappella, e la porta della fcala, che và al 
Palazzo vecchio. 

Or falita la prima tefa di quefta fcala, vedefi 
divifa in due braccia, uno che và alla Sala Re- 
gia, l’altro alla Cappella, ed alla Sala detta de’ 
Vicerè, fatta dal Conte d’ Onnat, il quale vi 
collocò ì ritratti di tutti i Signorì Vicerè, che 
han governato il Regno dal Re Cattolico in que 
fta parte; e la maggior parte fono del pennello 
del noftro Cavalier Maffimo, e d’ altri valentuo= 
mini. Nel ritratto del Conte d’ Ognat vi fi ve- 
dono dipinti a’ piedi un lupo , e un’ agnello, che 
mangiano affieme, per dimoftrare, dopo d’ avere 
fedati i rumori popolari, di avere introdotta nel 
Regno, colla fua giultizia, una quiete grande, 
* Quefta Sala è ftata abbellita, in tempo del so- 
verno dell’ Eccellertif. Conte di Daun Vicerè % 
con efferfi ritoccati tutti i ritratti, e fattevi le 
loro cornici di ftucco, e fatta di nuovo Îa voltà 
di canne fuccata.Il quadro grande a frefco,rim- 
petto alla porta, e molti ritratti de’ Signori Vis 
cerè pro tempore, fono ftati dipinti da Paolo de 
Matthais . * 

Preffo di quelta fala vedefi la Regia Cappella: 
quelta fu principiata dal Duca di Medina Vicerè, 
perchè prima la Regal Cappella ftava nel Palaz: 
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zo vetchio; poi da D. Rodrigo Ponz de Léon, 
Duca .d’ Aicos Vicerè nell’anno 1646. fu refa 
atta a celebrarvi; nel fine dell’ anno 1656. da D. 
Garfia d’ Aro Conte di Caftrillo, fu ella abbel- 
lita con dipinture,,con iftucchi finti pofti in oro, 
introdotti in Napoli la prima volta dal Modani- 
ni, cofa molto nobile, perchè feco portano una 
faciltà grande all’ effere fpolyerati: * Ora vedefi 
tutta nobilmente dipinta a chiarofcuro , con or- 
namenti lumeggiati d’ oro, da Giacomo del Pò, 
eccellente in quefto modo di dipingere. * 

La foffitta, che era di canne ftuccate, cadde 
nell’anno 1687. è ftata rifatta, e dipinta da 
Niccolò Roffo; difcepolo del noftro Giordani. 

Nell’ Altare vi era un quadro, nel quale ftava 
efpreffa la Vergine Concetta ; opera forfe la più 
bella, che foffle ufcita dal pennello di Giufeppe 
di Rivèra: e perchè il volto della Vergine era 
Îtato prefo da un volto naturale d’una donna mol. 
to bella, cagionò più d’un errorein un Signore, 
che il vide. Dovrebbero i dipintori imitare il 
noltro Fabbrizio Santafede, che non mai dipinfe 
volto della Vergine, fe non ideale, e dopo di 
aver prefi il Sacramento della penitenza ; e però 
le immagini fue fpirano modeftia, e divozione. 

Or quefto quadro fu da quefta Cappella levato, 
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collocata una ftatua di marmo ufcita dallo fcal- 
pello del Fanfiga.* Il Padre eterno, e la gloria 
dipinta a frefco nella volta della Tribuna, fono 
del fuddetto Giacomo del Pò. * 

Prefiede a quefta Cappella il Cappellan Maga 
giore . Al lato, che ba la giuridizione Spirituale 
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ed inviato nelle Spagne, ed in fuo Inogo vi fu 
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Sopra tutte le Cappelle , e Chiefe Regie , ed anco 
fe temporale in motte caufe, che « Regj beneficia» 
ti appartengono, come fopra tutto it Regio Cleyo, 
guale efercita cot mezzo di un fuo Confuttore Mis 
niftro Togato, che li vien dato dal Re, I Cape 
pellani di queta Regal Cappella di Napoli fona 
rutti infioniti con infegna, che loro ottenne da Ros 
ma il defonto Monfignor Tefta Cappellan ’.Taggio 
re. Son quattro col titolo di Canonici ,, e la ‘loro, 
infegna fembra Cardinalizia agli altri vellono con 
almuzia femplice. Il Cappellan maggiore è ancora 
Prefetto della Regia Univerfità degli Studj. 

Si può vedere dall’ altra parte il falone, dove 
rapprefentar fi fogliono ,e fare commedie, e bal= 
li, che chiamano feftini. uo 

Seguono a quefta ampie anticamere ; dove il 
Signor Vicerè affiltito da’ fuoi Reggenti di Cane 
cellaria, che anco dicefi il Configlio CoHlaterale, 
e molte volte in cafo di guetre, da' Configlieri 
detti di guerra, decide le controverfie, e prende 
efpedienti nelle cofeche occorrono, così nella Cite 
tà, come nel Regno. Tutte quelte anticamere, 
come l'altre che feguono, hanno le loro foffitte 
fluccate in oro, e dipinte da Belifario Corenzio. 

L' appartamento dove per lo più abitano i 
Sisnori Vicerè jè dalla parte di mezzo giorno ful 
mare , che ha deliziofiffime vedute . Da quefto 
quarto fi cala per diverfe belle fcale in diverfi 
quarti minori, e covertamente fi cala al mare, 
come fi diffe; quefte ftanze oggi, più che ne’ tem. 
pi de' Signori paffati Vicerè, fon da vederfi , 
per offervarle  virtuofamente adornate, attefo il 
Sig. D. Gafpare d’ Aro, Marchefe del Carpio , 

non 
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non molto. curando ricchi drappi, .e ricami, le 
manteneva tutte adornate di curiofiffimi quadri; 
opere ufciti da i primi pennelli de fecoli paffati, 
e del prefente; nè vi era dipintore, di prima rie 
ga, del quale quì non fe ne vedevano più pezzi; 
e tanta era la quantità, che fi rendea impoffibile 
il defcrivergli fenza formare un volume. Vi erano 
quantità di ftatue antiche, e di marmo, e d’ al. 
tra materia, molto nobili, portate da Roma,an- 
tiche curiofità, e di vafi, e d'orologj:.vi fi ves 
dea una nobiliffima libreria tutta di libri £celti 
in diverfe fcienze , e pulitamente ligati. Vi 
erano quantità di libri di difegni fatti da i più 
rinomati virtuofi nella dipintura ; vi fi vedevano 
le carte più nobili ufcite dalli più infigni bolint 
di Europa: e liberamente fi può dire, ch'era 
queto Palazzo un gran Teatro di ogni più vir- 
tuofa curiofità . 

* Al prefente piucchè mai,e da che la noltra 
Città ha ricevutoil contentodi goder la prefenza 
del proprio Monarca , quelto Palazzo è degno da 
offervarfi; sì per la magnificenza delle pitture, o 
degli arredi, e tapezzerie, come. per le nuove 
fabbriche aggiunte ; effendo abitazione del Regnan- 
te, con tutta la fua regal famiglia. * 

Nelle ftanze poi di baffo fi vedono le Segrete= 
rie. di Guerra, e di ‘Giuftizia, con una quantità 
grande di Ufficiali per ciafcheduna. Vi {ono cas 
paciffime ftalle, ed altre officine. 

Nella porta di quelto gran Palazzo affiltono di 
continuo, così di notte, come di giorno , le com 
pagnie di foldati, che in ogni 24. ore fi mutano. 

Dalla parte di Oriente ha un’ ampio ali 

Ce 
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deliziofo per molte fontane, ancorchè fia l’avane 
zo del primo palco. 

Il giardino quì defcritto è fembrato al gran fen= 
no, ed avveduto difcernimento di Ferdinando IV. 
convertirlo in una gran piazza deftinata agli efere 
cizj militari s e quelta /paziofi[fima, e capace dt 
ogni evoluzione, e movimento per un corpo intero 
di milizia. Ella è in forma quadrata’, tutta cine 
ra di fabriche deftinate a varj ufi «+ nella parte 
fettentrionale , che riguarda il largo del Caftello 
vi ha fituata la fabrica della porcellana , che da 
quì a poco. fi deferiverà è ed a quefta contigua, 
una commoda abitazione coftrutta di legname in 
croftrato di calce, volgarmente chiamata la, ftanza 
del terremoto , per effer così edificata da fervir dé 
vicovero alla Regal Famiglia in fimili flagelli, 
Senza ufcir da Napoli per non abbatter l animo 
del Popolo . Ha quefta piazza il gran vantaggio 
da far godere a’ Sovrani gli efercizj dell’ efercito 
fenza ufcire dal Regal Palazzo, e gl’ innumerevo= 
li balconi donde poffon riguardarfi. corrifpondenti 
tutti alla Reggia , per cui vi è commodo immenfa 
per «Ambafciatori, Signori ©c. ne accrefce in gute 
fa il preggio, che la rende fingolare, 

Da quefto Paluzzo, per la fcala maggiore, fi 
può paffare a vedere il. Palazzo vecchio, che og= 
gi ferve. per abitazione di alcuni della famiglia 
de’ Signori Vicerè , 4 prefente della famiglia re- 
gale, per l’ officio della Scrivania di razione , che 
in fe contiene molti Miniltri, Ha quett’Officio 
obbligo, di tener conto di tutto quanto fi fpende 
di danajo Regio, e di fare le fue oppofizioni, 
quando le fpefe fono contra gli ordini dì Sua 

Mae 
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Maeftà. Vi è ancora l’ Officio della Teforerìa ; 
che ha penfiero del danajo, che entra al Re, e 
di pagarlo quando ordinato li viene, e con que» 
fto va anneffa la Caffa militare , dalla quale vene 
gono pagate le Soldatelche , le Caftella, le Galee, 
ed altro: e quelti officj fono venali, e fi com» 
piono a vità. L' Officio della Scrivanìa fta fis 
tuato, dove prima era la Regia Cappella, e fin' 
ora vi fi vedono molte ftatue ben fatte di ftucco 
che rapprefentano i Santi Appoftoli, 

Da quefti Palazzi fi può, per la partedel giare 
dino, paffare per un ponte, che fi alza nel Cas 
ftelnyovo . 

Calati dal Palazzo vecchio per la fua fcala, vee 
deli la porta , guardata di continuo da squadre 
di foldati ; e fopra ‘di quelta porta, dalla parte 
di fuori vedeli una belliffima Aquila, coll’ ale 
diftefe ,che nel petto tiene l’arme dell’ Imperador 
Carlo V. effendo che a fuoì tempi, come fi diffe, 
fu fatta la cafa, 

Dirimpetto a quelta porta vedefi un vico, che 
va su a S. Maria degli Angioli, e chiamafi il 
vico di S. Spirito , per effere. preffo alla Chiefa 
di quelto titolo. 

Più avanti a finilra., vedefi la ftrada detta di 
Chiaja , effendo che per quelta fi va alla detta 
fpiaggia ; e queta Mtrada fu aperta , e ridotta in 
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uelta forma da D. Pietra di Toledo, quando 

deliberò di rifar Pozzuoli, quafi defolato dall’ 
orrendo incendio accaduto a’ 29. di Settembre del 
1538. aprendofi una voragine tra Pozzuoli, e 
Baja, dalla quale ufcì gran fuoco,e tanta cenere, 
che formò un monte dove ftava Tripergole. 
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A deftra vedefì un'altra ftrada, che. va ‘alla 
piazza del Cafteilo, come fi diffe ; e nel princi. 
pio di quelta vedeli la Chiefa, e Collegio de’ Pa= 
dri della Compagnia di Gesù, dedicato all’ Ap. 
poftolo dell’ Indie S. Francelco Xavier, da noî 
detto Saverio, e anco vien dedicata a S. France» 
fco Borgia, poflto nel Catalogo de’ Santi, e 4d0t- 
tato per protettore di quefta Città , confervandofi 
nel Teforo la fJua Statua d'argento. Quefti buo. 
ni Religioli per aver motivo di propalare la di. 
vina parola, cercarono di avere una cala preflo 
del Regio Palazzo, dopo di aver fondato il Cole 
legio, la Cafa Profeffla, ed il Noviziato; che 
però nell’ anno 1622. comprarono in quelte con= 
trade una picciola cafa, dove aprirono una fcuo- 
la di Gramatica, rimediandovi una anguta Chie. 
fuccia, dove predicavano, e facevano molti efer=' 
ciz) fpirituali : circa poi l’anno 1628. D. Catte- 
rina della Zerda Sandoval, moglie del Conte dî 
Lemos Vicerè di Napoli, Dama fpirituale, e 
molto affezionata a detti Padri, loro ‘donò un 
groffo capitale, acciocchè colle rendite di quefto 
aveffero potuto tabbricare una comoda, ed ampia 
Chiefa, e dedicarla al già detto Santo. Fu ciò 
efeguito : fi comprarono molti Palazzi dalla par- 
te di Toledo, e dalla rada di fotto: ivi fu prin» 
c niota una comoda cafa, ed una Chiefa. Circa 
poi gli anni 1650. quietati i tumulti Popolari, 
il Conte d’Qanatte; come fi diffe, fe buttar giù 
tutte le cafe che ftavano attaccate al muro del 
giardino del.Regio Palazzo, in modocchè tanto 
era larga la rada , quanto fi vede. infelciata di 
pietre nete, vedendo che le mura del Collegio 
H Cla. 
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erano ampie e forti, impedì che la fabbrica fof- 
fe paffata più avanti. Circa l’anno poi 1660. 
D. Gafpare di Bragamonte, Conte di Pignoranda, 
Vicerè, e Signore di fomma pietà, fece toglie» 
re l’impedimento da Spagna, ed i Padri in bree 
viffimo tempo fecero vedere finita la. Cafa dalla 
parte del Caftello, e la Chiefa che è delle belle 
che abbiano de’ Collegj; quale fu fatta col dife- 
gno e modello del Cavalier Cofimo. Nell’ Alta» 
re maggiore, quando fi principiò ad officiare non 
ancor finito, vi fu pofto un quadro, nel quale 
vedevafi S. Francefeo in aria con molti Indiani 
di fotto, in atto d’umiliati fupplicanti, fatto da 
Salvadore Rofa noftro Napoletano : ma non ef- | 
fendo riufcito a foddisfazione, ne fecero fare un? 
altro da Cefare Fraganzano, nel quale vedevafi | 
S. Francefco, in atto di battezzare molti Indiani, | 
e lo collocarono nel luogo del primo: lo che ca- | 
gionò disgufto grande a Salvadore , ed odio im= 
piacabile verfo de’ fuoi paefani. Effendo poi anda- | 
to a predicare in Roma il Padre Salviati Gefui- 
ta, afcoltò le doglianze del Rofa per l’affronto | 
ricevuto; tornato in Napoli ,. con efficacia gran» | 
de induffe i Padri a rimettere il quadro nel pri- 
mo luogo : per ultimo n'è ftato tolto di nuovo, | 
e collocatovi uno del pennello del nofiro Luca 
Giordani, il quale fu forzito a dipingerlo in po» | 
chi giorni, e come i Padri volevano : poi muta- | 
to penfiero ne dipinfe un'altro molto bello, che | 
al prefente vi fi vede. È 
Nella Cappella poi dalla parte dell’ Evangelio 
vedefi un quadro, dove fta efpreffa la Vergine 
Concetta , e quelto fu opera dello fleflo Cefare 
Fraganzano . Nella 
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Nella prima Cappella della fteffa parte vedefi 
una tela, nella quale fta efpreffo S. Antonio di 
Padova inginocchioni, che riceve il Bambino 
Gesù , opera dello Spagnoletto ; nel Cappellone 
dalla parte dell’Epiftola vi è un quadro, nel qua» 
le fta efpreffo S.Ignazio avanti del Signore, che 
tiene la Croce in ‘ifpalla, opera di Giufeppe Spa» 
gnuolo. Tutte le volte, e la Cupola fono fate 
dipinte da Paolo de Matthaeis. 

Si può vedere la Sagreftia tutta con armarj, e 
banchi da veftire, finifamamante lavorati di pre» 
ziofo legname di radice di noce con finimenti dî 
rame dorati. Vi è una bella facciata ornata di 
ttavertini di piperno, e marmi gentili. La Cafa 
è comnda, ma non molto grande, quefto per 
iftrettezza del fito, e per lo prezzo grande, nel 
quale ftanno le cafe in quefto luogo: vi manten« 
gono più fcuole, e Congregazioni . 

Tolti 1 Gefuiti, tutta ciò "ab era abitazione de 
Padri, fù ridotte a cafe di abitazione per fecae 
lari - la Chiefa mutata nel nome di S. Ferdinane 
de Rè di Caftiglia, fu donata dal Rè a Cavaliee 
vi Coftantiniani di S. Giorgio: vi fu poi trasferte 
ta la Parracchta, ch era in S. Marco. In quefta 
occafione fu tolto il quadro di S. Francefco Save 
rio, e poftovi un altro di S. Ferdinando dipinta 
dal Sarnelli. 

* Ufcito dalla porta picciola di queta Chiefa, 
dirimpetto, vedefi il gran Teatro regale, detto 
di S. Carlo, Quefto fu fatto allorchè fi tolfe 
via il Teatro di S. Bartolommeo ; ed è uno de’ 
più famofli, e magnifici, che fia nell Europa s 
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sì per la grandeza, come per la vaghezza, e per 
ì' architettura. * 
Quello meravigliofo Teatro fu compito sn brea 
qiffimo tempo, cioè in otto meli, effendofi comincia» 
zi i fuoi fcavamenti in Marzo del 1737. e\la fe 
ra di 4. Novembre dell’ anno fteffo fi trovò di tute 
to punto compito ; onde vi fi fece la prima recita 
fommo effendo il defiderto di S. M. Cattolica in 
volervi fentire le recite: e tutto fu opra della fom- 
ma follecitudine di Angelo Carafale, che per quel” | 
imprefa fi acquiftò la grazia del Rè . Nel 1768. fu | 
Vefterno de' palchi ornato di criftalli, 1 quali ven- | 
gon coverti, e fi fcoprono folo nelle gran follenni- | 
rà fceniche, e fono allora tutti illuminati cofa che | 
forma una vifta che forprende qualunque Perfona | 
del più fino buongufto. i 
«Artaccato al Teatro vi è la fabrica della por- 
cellana introdotta in Napoli da S. M. Cattolica» 
che faceva lavorarla in Capodimonte. Non potè 
mai riufcire di quella perfezione the ba la porcel- 
lana della China, e di Saffonia * ma non ha mol= 
to, che il Cavalier Venuti Cortonefe, feguendo gl’ | 
Impulfi fervidi del noftro eccelfo Sovrano , ha vitro» | 
vata già la maniera di lavorarla forfe di maggior 
perfeziore di quella della Cina, e+del Giappone . 
Egli ne diè un faggio alla ‘prefenza di molte Per- 
fone di ottimo gufto, Cavalieri, e Dame e fu que 
fto : introdotta la nobile comitiva in una ftanza 
ove erano accefî due gran fuochi avvivati fempre 
da’ mantici ; effo all’improvifo prefe due chicchere » 
ed altritanti piattini, e le gittò nel fuoco tenuto 
già fempre da’ mantici avvivato » dopo buona pezza 
le tirò dal fuoco j-con'una molla e furono ritrova- 
%3 
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si faniffimi. Di più fece Liquefar nelle Din i 
bo , e ftagno, e con quefti duriffimi. fperimenti le 
chicchere non folo rimafero illefe, ma nulla perdero= 
no del loro lufro , e colore. Io non fo fe la feffa 
porcellana del Giappone poffa dimofirare altrettan- 
to. Di tal porcellana fe ne lavorano oggi vaghife 
fimi vaft e’ faggio direttore, di ottimo gufto, fa 
dipingere in effe figure e fresg! tutti ful gufo ans 
tico, cofa che accrefce preggio a quelta Jpeciofi[fi- 
ma fabrica. Da effa fono ufciti vary lavori in 
defer ed altro, mandati in dono da S. M. a va« 
rj Sovrani di Europa:è ftato univerfale D applau- 
fo ricevuto, e non più fi dubita che Napoli null 
abbia che invidiare all’ Oriente per fi farti vafr. 
Quì anco vi fono le flatue venute da Roma ; ch' 
erano ne’ Palazzi dj Cafa Farnefe, fatte quì traf= 
portare dal Rè. Effe verranno fituate nella magnifi= 
centiffima fabbrica de’ Regj fludj, e. quanda fi par= 
lerà di effa faranno deferitte. 

A finiftra della ftrada maeftra vedefì un lungo, 

largo vico, che tira su verfo il già detto quar- 
sin delle mortelle ; quefto vien detto di Mar- 
dones,che volgarmente fi dice di Nardò, e prene 
de quefto nome dal cognome di un Cavaliere Spa- 
gnuolo, che fu il primo a fabbricarvi il fue 
palazzo . 

Appreffo di queta, dall’ ifteffa parte, fe ne 
vede un'altro, che anco tira su, detto del Car. 
minello, per una picciola Chiefa, che vi fta alla 
Vergine del Carmine dedicata , nella quale fla 
eretta una Congregazione di Sacerdoti , fotto il tie 
tolo del gloriofo S. Carlo Borromeo; e per quefta 
fi va alla Chiela Parocchia'e dedicata alla glorio» 
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fa S. Anna, quale fu fondata, nell’anno 1562. 
dalîi Governadori, o Maeftri della Compagnia 
del Santiffimo Sagramento in S. Gio: Maggiore , 
a fpefe de’ Complatear), per avere in quefto quar- 
tiere delle mortelle l amminiftrazione de’ Sacra» 
menti. * Vedefi ora quefta Chiefa pulitamente 
accomodata per quanto ha comportato 1’ irregola» 
rità della fabbrica antica, e nobilmente ftuccata, 
colla direzione del Regio Ingeniere Filippo Ma- 
rinelli, a fpefe del fu Paroco D. Giufeppe Saler- 
no,é de’ Figliani divoti della Santa .I due qua 
dri grandi, che s'offervano nel Coro dietro l° 
Altar maggiore, fono ftati donati alla Chiefa da 
Paolo de Matthgis, per uh fuo voto; e dal me- 
defimo è ftato anco ritoccato il quadro dell’ Altare. 
A fianco a queta Chiefa vi è fita la Congre» 
gazione di S. Maria della Salvazione, ereîta nel 
1577. e gradatamente crefciuta in modo , che può 
gareggiar celle prime. In quefta Chiefa fono fe- 
polti due de’ noftri celebri letterati Giufeppe Pae 
fquale Cirillo morto nel 1ygy. celebre Giu econful- 
to, e’! Sacerdote D. Giacomo Martorelli celeberrie 
mo antiquario s entrambi notiffimi a tutta Europa È 
letterata per le loro cultiffime opere date alla lu= | 
ce > ed entrambi, dotti imi Cattedratici nella noflra | 
vegia Univerfità s ma fenza l’ onore di un iumulo, 
che avelle tramandata a’ Pofteri la di loro comen- 
devole memoria. Di quefta Congrezazione era Fra- 
sello il Dottor Lionardo Garofalo , che per render 
in effa più augufte le facre funzioni col canto fi 
gurato ,. fi vifolfe in età avanzata di apprender 
La mufica, e li riufcì cantar con plaufo una la= 
mentazione di fettimana Santa » di/gufato poi il 
Maes 


Giornata Quinta 119 
Maeftro di Cappella, per creder quefti tenue la 
mercede datali, vicorfe in Vicaria, e vi foccombè, 
poicchè credè la\G. C. che foffe paffato il tempo 
preferitto dalle leggi del Regno per domandarla , 
allogandolo nella clalfe degli Artigiani, 0 de’ lo= 
satori di opere. Diè quejto decreto occafione alla 
bizgarra penna del Configlier Mattei di fcrivere 
una fuperba arringa in prò de Maeftri di Cappel= 
la, dimoftrando con enfafi , e wivacità effer Fip 
neceffarj allo Stato, e che ove ft avviliffero fi core 
romperebbe il colume ; arvinga, che da tante con- 
futazioni ch ebbe, ricevè tale fplendore, che ferfe 
D ammivabile fuo Autore non ne ha tanti ricevuti 
dalla inarrivabile fua traduzione di Salmi. 

A deftra vi è un vico, che tira al Caftello, 
detto delle Campane, per un'antica fonderia, 
che vi fta di campane. 

Segue a quelto un'altro vico, che fimilmente 
tira al Caftello, nominato de’ Polverifti, perche 
quì un tempo fi vendeva polvere d’archi ibugi. 

Dirimpetto a quefto, dalla finira, vi è un 

altra ftrada detta de’ Tedefchi, perchè in quelta 
pipe molti de’ Svizzeri della Guardia Regia, 
e per quefta anco fi và alla Chiefa, € Convento 
del Rofario. 

Segue appreffo, dalla fteffa parte, un’ altro lun» 
o vico detto della Concordia, effendo che per 
quefto fi fale alla già detta Chiefa de’ Padri Car. 
melitani, ed anco al palazzo del Principe di Ca- 
riati; e al Sagro Coll legio della Concezione, detto 
di Suor Orfola , del quale darfene deve qualche 
notizia, per effervi qualche cofa di curiofo . 

La Madre «Suor Orfola Benincafa Napoletana, 
H 4 per 
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per la fama delle fue ottime virtù ed azioni , fta- 
va in molta venerazione preffo de’ Napoletani ,' i 
quali di continuo la vifitavano, ‘per ricevere alle 
loro tribulazioni, così del corpo, come dello 
fpirito, per mezzo delle fue orazioni, qualche 
confolazione dall’ Altiffimo . 

Quefta divota donna , fra l’ altte grazie che ave» 
va ottenute dal Sionore era rapita in eftalì ogni 
volta, che riceveva il Pane della vita, o che fen- 
tiva qualche fervente difcorfo di Dio. Nell’ anno 
1584. nel giorno della Rifurrezzione del Signore, 
fu elevata in ifpirito; e,tornita in fe fteffa ,dif- 
fe effere volortà del Signore, che. preflo della 
fua cafa vi fi fabbricaffe una Chiefa dedicata ella 
Vergine Concetta. Conferì quelto coll’ Abate Gre- 
gorio Navarra fuo divotiffimo ,ed efortollo quane 
to prima a fabbricarla. Il Navarra, fu pronto 
ad efeguirlo, e prefe a cenfo un pezzo di terra 
nella villa de Magnatis:al primo di Maggiodello 
fteffo anno vifu pofta la prima pietra ,ed inbrie- 
Ve terminata con una comoda abitazione; e fu 
dal Fondatore data in governo ai Padri dell’Ora» 
torio , detti i Girolimini: i quali dopo di al» 
cuni anni la lafcirarono, e concederono la fab 
brica a Cornelia Pignatelli Ducheffa di S. Agata 
per ducati 3ovo. La Ducheffa poi liberamente la 
donò alla Madre Suor’ Orfola, la quale nel 1587. 
avendola ridotta a forma di Chioltro, eon una 
forella fua, e due nipoti vi fi racchiufe; ed i 
Napoletani, per divozione je per darle alla cura 
d’ una donna così da bene, cercavano a gara di 
racchiudervi le loro figliuole, e nipoti, in mo» 
doche in brieve divenne Collegio frequentatif- 

fimo. 
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fimo. Stabilì ancora quefta ferva di Dio di voler 
preffo di quefto edificare un’ altro luogo di donne 
romite, che non aveffero affattocommercio alcuno 
con perfone fecolari. Si principiò la fabbrica;; 
ma per la morte della detta madre, che fuccedè 
a’ 20. d’ Ottobre dell’anno 1618. reltò imperfet- 
ta. Al governo di detto luogo pofcia vi furono 
introdotti i .Padri Teatini. Nell’ anno 1656. 
nel quale Napoli fu travagliata dall’ orrendiffima 
pefte, da non sò chi religiofo fu mandata attorno 
in iftampa una profezia, che s’afferiva effere della 
detta ferva di Dio, nella quale diceva, che il 
Romitorio doveva effere fabbricato nel fervore d’ 
una disgrazia, che fovraftar doveva alla noftra 
Città. I Napoletani, defiderofi di mitigare l'ira 
Divina, che cotanto loro flagellava , ufcirono quafi 
tutti, e infermi, e fani, che fino in quell'ora 
s'erano mantenuti cautelati,e fi portarono , circa 
la metà del mefe di Giugno , nel luogo principia= 
to dalla Madre Suor’ Orlola, chi colle pietre su 
le fpalle, altri con travi, ed altro legname per 
la fabbrica ; chi guidava i fomari colla calce ;chi 
cavava 1 terreni;e fi vide, che non vi reftò pez- 
zo di legno, o tavola ne’ magazini, dove fimile 
legname fi vende: tutti i fabbricatori, colli loro 
ajutanti, vi fi portarono a fabbricare fenza mer= 
cede. Fu tanta la frequenza, che lo fteffo Conte 
di Caftrillo Vicerè vi fi portò, e colle proprie 
mani , per divozione,cavò dodici cofani di terra: 
vi fi portarono anco i Signori Elettiin formadi 
Città; ma al Signore Iddio non piacque di mi» 
tigare il fuo flasello, anzi maggiormente l’ adope» 
rò, perchè, principiato quelto , per cinque giorni 
con 
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continui arrivarono a morire fino a .30000. pers 


fone il giorno, cofa da non poterfì credere, fe 
non da chi la vide; ma in quefti rigori dì giu» 
ftizia anco fpiccò la divina mifericordia ; perchè 
non effendoci modo da feppellirgli, quando le 
ftrade erano tutte piene di cadaveri, fi teneva 
infallibile una corruzione di aria. Ufcirono mol- 
ti Cavalieri, e 1° Eletto del Popolo Felice Bafile 
( che nel fervore di quefta fciagura fu. affunto all’ 
Elettato ) ed il pietofo D. Emanuel d’ Aghilar 
Reggente della Vicaria, i quali fatti venire tutti 
î carri dalli Cafali della Città, sgombrarono le 
ftrade, e le cafe de cadaveri, inmodochè pareva 
Puniverfa! siudizio. 

Per queftacosì tremenda mortalità la principia» 
ta Chiefa reftò in abbandono ed imperfetta come 
prima, reftandovi molto materiale colà portato, 
che andò a male. 

Nell’ anno pofcia 1668. in circa, il Signor 
D Pietro Antonio d° Aragona Vicerè , colla 
fua pietà , volle a fpefe Regie perfeziona. 
re il principiato Moniftero colla fua Chiefa, 
e l’efeguì: e nell’anno 1669. il 1. di Febbra= 
jo , coll’affenfo Ponteficio, e dell’ Ordinario, vi 
fi chiufero molte donzelle, con una direttrice della 
Cafa Orfino, Monaca ulcita dal Moniftero della 
Ss. Trinità del Monte; ed alcune di quefte fu 
rono pofte con dote Resia, e fu il Momiftero 
dichiarato Claufura . 

Vivono quefte divotiffime donne con una vita 
efemplariffima; non hanno grate , nè parlano mai 
con uomini, o con donne, nè pur li vedono, 


fuorchè il Medico, e ’1 Confeffore , in tempo d’ 
in» 
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infermità, & quefto anco con molta cautela. Si 
dà loro iîl vitto dalle Suore del Collegio dalla par- 
te di dentro . Si può dire, che quefto fia unico 
Monif@tero in quefta regola nella noftra Italia. 

Seguendo il noftro cammino per Toledo, di. 
rimpetto a quefto vicolo della Concordia, ve n° è 
un'altro a deftra, detto di S. Brigida; e cosìdi= 
celi per la porta minore, che vi fta , della Chiela 
a quefta Santa dedicata . 

Più avanti, a finifra, vedefi un vicolo detto 
di S. Agnefe, per una picciola Cappella a quefta 
Santa dedicata ; e per quefto fi và alla Chiefa dì 
S. Maria della Speranza, che nell’anno 1559. 
fondata venne de Francefco della Cueva, e Gio- 
vanna de Ciria Portocarrera, nobili Spagnuoli ; 
pofcia fu rinunciata a D. Girolama Colonna Dus 
cheffa di Monteleone, e da quefta conceduta allî 
Padri Agoftiniani della nazione Spagnuola falamente. 

Ora Ji governa da PP. Agoftiniani Napolitani 
della Congregazione di S. Giovanni @ Carbonara. 
Nel 1767. abbellirono. la Chiefa, e nell’ Altare 
mapgiore vi pofero un bel quadro di Cefare Fra= 
ganzano= nella prima Cappella vi è un quadra 
del Baffan vecchio. 

Dirimpetto a quefto vicolo vedefiun belliffimo 
ftradone, che chiamali la ffrada di D. Francefco, 
perchè fu aperta da D. Francefco di Tovara fpa= 
gnuolo , il quale vi fabbricò la fua cafa. In que. 
fta ftrada a deftra vedefi la porta maggiore della 
Chiefa dedicata a S, Brigida. Fu quefta edificata 
nell’anno 1610. a fpefe di Giovanna di Queve- 
do fpagnuola, moglie di D. Pietro de Puento, 
a perluafione del P, Gio: Battifta Antonini, Pa- 
dre 
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dre dell’ Oratorio della Città di Lanciano ; e fu 
a detto Padre confegnata , il quale v’ introduffe i 
quotidiani fermoni , ed alcune Congregazioni di 
fecolari : ma perchè la Regola di S. Filippo vuo- 
le, che in ogni Città non vi fia, che una fola 
Cafa dell'Oratorio ; l’ Antonini, colli fuoi com- 
pagni, furono coftretti a lafciarla. 

x Fu pofeia conceduta, con i debiti affenfi, a î 
Padri Lucchefi ; i quali colla loro efemplarità, 
bontà di vita, e carità avendofi refo affettuofo 
tutto il quartiere, colle fovvenzioni, e limofine 
degli abitanti, han fatto una bella, e magnifica 
Chiefa jadornandola di buoni quadri. Quello dell’ 
Altar maggiore, dove fta efpreffa la Madre S. 
Brigida, in atto di far penitenza, con noftro 
Signore, ed altre figure, è opera del Cavalier Gia- 
como Farelli , in tempo’, ch'egli era giovane, 
e non ancora mutato egli aveva maniera nel di» 
pingere . 

Nel Cappellone , dalla parte dell’ Evangelio, 

edefi un quadro, nel quale fta efpreffo il glorio» 
fo S. Niccolò , che porta per gli capelli il ra- 
‘gazzo nella cafa del padre, mentre in atto ftava 
alimentando i poverelli. Quefto fu dipinto dal 
noftro Luca Giordani, in tempo che egli era 
giovane . 

Nell’altro Cappellone, dalla parte dell’ Epifto 
la, vi è un S. Antonio, nelle di cui braccia cala 
dal Cielo il Bambino Gesù; opera del noftra 
Maffimo Stanzioni . 

Il quadro -di S. Anna è opera del noftro Giordani. 

Il quadro, che fta nella Cappella dirimpetto , 
è di Niccolò VWaccaro« 

Ia 
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In quefta Chiefa fabbrigar vi fi doveva una Cu» 
pola a proporzione; ma perchè fu impedita dal Ca= 
ftellano del Caftelnuovo, vi fi fece una fcudella, 
alta non più che 18, palmi. Luca Giordani vi 
ha dipinto a frefco un Paradifo con tanta forza, 
ed unità, che la fa comparire Cupola a propor= 
zione j$ nè è poffibile, che chi la mira da fotto 
poffa crederla di foli 18. palmi:gli angoli anco= 
ra di quefta Cupola,dove ftanno elpreffe quattro 
egregie donne del vecchio Teftamento , fono ftati 
dipinti dall’ iftefflo Giordani. 

Degne fon da vederfi le belle dipinture a free 
fco che fono nell Altare Maggiore, rapprefentanté 
un architettura con profpettiva che fembran tirar 
oltre al muro. In quefia Chiefa è fepolto il noftre 
Luca Giordano celebre Dipintore , e vi è la fua 
ifcrizione. 

In quefta Chiefa, nelle Domeniche della Quae 
refima, vi fi efpone il Sacramento per l’orazio= 
ne delle 40. ore; con Teatro, ed invenzioni dî 
dipinture illuftrate da lumi afcofi, che più belle 
non fi poffono -defiderare . 

Camminando avanti per Toledo, a finiftra ves 
defi il vico detto della Trinità, perchè alla Chie. 
fa della Trinità termina. Fu quefta Chiefa edi. 
ficata da’ Napoletani, col fuo Convento, nell’anno 
1573: e rinovata nell’anno 1588. vien fervita 
ce’ Padri ( la maggiorparte Spagnuoli ) della Re. 
dedenzione de’ Cattivi. 

Nel chioftro di queta Chiefa vi è eretta la Cone 
gregazione di S. Maria del Rimedio, che va tra 
le nobili della Città , comecchè vi fiano anco a- 
ferstte Perfone civili, 

Di. 
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Dirimpetto a quefto vigo vedefi il famofo Pas 
lazzo detto di Zevallos, perche fu edificato, col 
modello e difegno del Cavalier Confimo Fanfaga» 
da Gio: di Zevallos Duca d’Oftuni: paffò poi 
in dominio a Giovanni di Vandeneynden Fiamin= 
go, e pofcia al Marchefe Ferdinando fuo figliuo- 
lo: ora è degli eredi, ma donne. In quelto pa- 
lazzo vi era una galleria di quadri delle belle, 
che fono in Napoli; e veramente vi fi vedeano 
belliffime dipinture, ed in quantità de’ famofi 
maeftri, così antichi, come moderni: ed oltre 
di quelli di Luca d’ Olanda, d’ Annibal Caracci, 
del Pufini, ed altri, ve n'erano di quanti dipin- 
tori fono ftati di grido nel fecolo noftro, ed 
una quantità di Giufeppe di Rivèra , detto lo 
Spagnoletto ; e fra quelti il tanto rinoma- 
to quadro del S. Sebaftiano ; vi era un qua- 
dro di 12. palmi a traverfo, nel quale fta efpref- 
fo il pranfo di Erode,con molti commenfali , ed 
Erodiade, che prefenta la tefta delSantiffimo Pre- 
curfore Battifta, opera del famofo pennello di Pie- 
tro Paolo Ruben ; e veramente è dipintura , che 
più non può portare di fpirito, e di efpreffione: 
effendo chein ogni volto vi fifcorge il fuo affet. 
to. Non mi diftendo a notarli tutti per non al. 
lungare quelte notizie. Ora quefti quadri fon di- 
vili alle figliuole del Marchele, che fi fon mari» 
tate con diverfli Signori. 
Paffato quefto palazzo, vedefi un vico, che,va 
a. terminare alla piazza del Caftello, e dicefi del. 
la Concezione de’ Spagnuoli, per la Chiela di 
quefto titolo, che li fta d’appreflo, la quale, 
col fuo Moniltero, fu nell’anno 1583. fondata 
a 
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da’ Governadori della Cafa di S. Giacomo, perchè 
in detto Moniftero fi aveffero dovuto ricevere do 
dici donzelle per Monache, fenza dote,e figliuo« 
le di padri Spagnuoli, che aveffero fervito Sua 
Maeftà in cariche importanti ; e che anco fi fofe 
fero ricevute altre donzelle della nazione con dotes 
in quefta Chiefa vi fono due belli fepolcri ne 
muri della Croce. Le dipinture, che fi vedono 
in quefta Chiefa a frefco, fono del pennello del 
noftro Luigi Siciliano, e delle belle, che fiaba 
bia fatto. 

Per quef’ opra ft vuole, che il Siciliano foffe 
fiato avvelenato dal fuo Maefiro Bellifaria per 
averlo fuperato: fu poi profeguita da Giufeppo 
Marulli, e Pacecco di Rofa coll’ ajuto di Aniello 
Falcone + 

Quel che fiegue attaccato a quefta Chiefa, fox 
pra tante botteghe di diverfi artefici, è lo Spe. 
dale di S. Giacomo. 

Dirimpetto alla Chiefa della Concezione vedefì 
un lungo vicolo, che va su, ed anticamente die 
cevali, della Pietra della Pazienza, per un faffo, 
che vi ftava, preffo del quale furono commefli 
diverfi errori, in modo che dettafu la Pietra del» 
la Pazienza. 

Segue a quelto vico un'altro detto di $. Fran« 
cefco e Matteo, perchè termina alla Chiefa di 
quefto titolo, oggi Parocchiale fondata dall’ Are 
civefcovo Alfonfo Gefualdo ; fu quefta Chiefa fone 
data dalla Comunità de’ Cocchieri nell’anno 1587. 
e la dedicarono al gloriolo S. Francefco: effendo 
poi ftato loro proibito di unirvifi, reftando ab» 
bandonata , fu conceduta a' Frati Francefcani , qua- 
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lì, per nofi trovarci limofine da vivere, andaro@ 
no altrove. I Complatear) nel 1588. la com 
prarono; e coll’ ajuto de’ Confrati di S. Matteo, 
che ftavano nella Chiefa della Concordia, la rie 
fsbbricarono di nuovo ; e l’intitolarono $S. Fran- 
celco e Matteo. Oggi, con le limofine de’ Pa- 
rocchiani , fta riedificata alla moderna. 

E’ quefta Parrocchia fituata in mezzo a due 
Congrezazioni, una a deftra di chi entra, che ba 
lo fteffo titolo della Parrocchia; l° altra a finiftra 
intitolata S. Maria della lettera . Si afcende alla 
prima per varj fcalini, ma entrati nella porta fr 
veggono due fecale - quellava finiftra di chi entra 
fa chiufa con Cancelli di Ferro, e fi apre folo 
ne Venerd) di quarefima, e chiamaft la fcala Sana 
za per le tante indulgenze che vi fono per chi divo 
zimente vi fale . Fu quefta Congregazione intera» 
mente rifatta nel 1780. nella forma prefente , ed 
è incredibile il concorfo de’ divoti che vi concorre 
ne Venerdì di quarefima , e nel Venerdì di paffio« 
ne fi fa da’ Confratelli una follenne proceffione del- 
la Vergine addolorata , ch è delle più belle, che fî 
facciano in Napoli . La Congregazione benchè 
picciola , è pulitiffima. Ne due altarini, che vè 
fono i quadri fono del Sarnelli , e la Congreza- 
Zione è aggregata a S.Gio» Laterano di Roma . 

Siegue appreffo un lungo vicolo, detto de’ Cel- 
fi, che dal noftro volgo fi dice delle Ceuza; cd 
in quefto vi è una bella notizia. 

I Padri Certofini , detti di S. Martino, poffe- 
devano tutto il territorio della montagna , prin- 
cipiando dal di loro Moriftero fino alla ftrada 


di Toledo: cenfuarono una parte di quelo , che 
prin» 
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principia dalla Chiefa già detta di Suor Orfola, 
e proprio dalla cala de’ "Signori Spinelli de’ Prin: 
cipi di Cariatt, e tirava a dirittura fino dove 
ora ftanno i macelli della Carità, non più che 
per 60. fcudi d’ annuo canone al Conte di Ca. 
ftroviliari , ed ora Principe di Cariati, Era que- 
fto luogo incolto, e felvaggio ; cominciò, il Con- 
te a farlo ridurre in Cora ì è vi fece piantare 
una quantità d’ alberi di celfi, e mori, e bian» 
chi, per alimentare 1 bombici per la feta: con 
quelta coltura il luogo riufcì deliziofo, in modo 
che i Napoletani vi fi portavano a ricrearli ; ed 
in quefte ricreazioni fi dava in molte fcialacqua- 
te laidezze : in modo che s' introduffe in Napoli 
un’adagio , ed era ( come fin'ora va attorno ) 
che quando fi vede in un luogo onorato qualche 
lafciva, e sfacciata azione , Pa dice: e che fi fta 
alli Celi? Effendo poi ftata ampliata la Città 
dall’ Imperador Carlo V. e fatta la ftrada Tole- 
do col Palazzo Regio, e per aderire al gufto del 
Vicerè , e per l*amenità, e falubrità del fito, e 
per la comodità del negozio, ftandofi vicino al 
Palazzo, dall’una parte, e dall’altra fi cominciò 
id'abitare da diverfi Spagnuoli, e Miniftri , fuc- 
cenfuando il fuolo il detto Conte. Effendo fate 
già terminate le prime file delle cafe, che hanno 
Pafpetto alla ftrada fuddetta, cominciarono a edi- 
ficare appreffo, appianando il monte dove fabbri. 
cavano: in modocehè fi formò un quat che 
puol fervire per D gran Città, ed è degno di 
effer veduto per g li tanti ben tirati auielifi4 alla 
vi fi vedono, in ‘modocchè pajono tante ifolette 
di cafe, e perchè ftanno di falita, l'una non oc- 
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cupa all'altra la veduta del mare, almeno dall’aftri. 
co; e dalle tante Uienibazioni fatte, il Conte 
arrivò a cavarne più migliaja di feudi di rendi- 
te. annue. 

Ma quelto quartiere ha: egli avuto poco buo= 
na fortuna nella buona fama; prima per quello, 
che fi è detto di fopra ; per feconda fu conceffo per 
quartiere , ed abitazione della ‘Soldatefca Spagnuo- 
la; e con quefto vi s' introduffero molte donne 
laide : in modocchè quando per Napoli vedevafi 
qualche fordida squaldrina, dicevali: quefta è don 
na del quartiere. Effendo poi paffata la foldate- 
fca ad abitare nel Prefidio, fchivarono gli uomi- 
ni onorati di abitarvi, per la ra, è. fama che vi 
era rimafta ; in modochè molte cal fono andate 
giù, e particolarmente dopo la pefte » per man 
camento di abitatori. Or spaffato il vico già det= 
to de Celli, ne viene un'altro dritto , e lungo, 
che fimilmente fu detto de’ Cellì , ora dicefi di 
Suor Orfola, o di S, Lucia, effendo che per que- 
fto vicolo fi può falire alle dette Chiefe. 

Dirimpetto a queflo vedefi un belliffimo ftra 
done, che a dirittura va a terminare alla piazza 
del Caftello, ed al Molo. Quefta vien nominata 
ftrada di S. Giacomo . Nel principio di quelta fi 
uerndo, le Carceri per gli Spagnnali, dette fimil- 


mente di S, Giacomo, ora tolte, per la porta del core 


tile.della Cafa di S. Giacomo, che in detta ftrada 
è fituata. Quefte carceri aveano per fondamenta , 
come fi diffe, 1’ antica muraglia della Città: e da 
quetto fi argomenta ;, quanto le ftrade fiano ftate 
alzate ; credo ben’io colla roba tolta da fopra per 
appianare il fuolo delle cafe, eflendo che prima 
era. tutto fcofcelo. 1ie 
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Tirando avanti per l’iitelfa parte, .vedefi ùn 
vicolo, che va a terminare alla Chiefa dell’ In. 
coronata, e dicefi dello Baglivo; ed è antico il 
nome ,perehè anticamente per quelta ftrada fi an- 
dava alla Corte della Basliva, o del Baliato, che 
ft.va, come fi diffe, dove ora è la Chiefa dell’ 
Incoronata . 

Dirimpetto a quefto , dalla finiftra, ve n’ è un” 
altro: che arriva fin fotto il Collegsio di Suor? 
Orfola ; e quefto vien chiamato il vico delli Sbirs 
ri, perche nel principio di quefto affite la Quare 
dia de’ Birri dell’ Auditor dell’efercito. 

Più avanti a ‘eltra vi è un’altro vico detto 
del Ponte di. . .ppia, per un ponte, che vi fu 
f.tto fabbricare del Regsente Carlo Tappia, a co» 
modità di paffare dalla fua cafa grande alla pic» 
ciola. Dirimpetto a quelto ve n’è un'altro detto, 
del Forno, che va su verfo la Chiefa di Monte 
Calvario ; e dicefi così per un forno, che vi fta 
nel principio ,dove fi ammaffa il pane perla Città, 

Più avanti, a deftra, vedefi un vicolo detto, 
de’ Greci, perchè va alla Chiefa de’ SS. Pietro e 
Paolo; Chiefa di quefta nazione ;la quale fu fon. 
data, nell’anno 1518. da Tommafo Paleolosp 
della Rirpe Imperiale di Coftantinopoli. Nell’ anno 
pofcia 1572. effendo ftata prefa, e diftrutta Cos 
rone da’ Turcht, Gio: Andrea d’Oria menò in 
Napoli molti Greci, che amorevolmente furono 
da’ Napoletani ricevuti, e per molto tempo li fu 
fomminiftrato il foftegno dal Regio Erario, ed 
anco affegnata la prelente Chiefa, perchè alla 
greca vi foffero amminiftrati i Sagramenti, come 
loro Parocchia; come fin’ ora fi mantiene tale, abi» 
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tando quefta nazione in quefto quartiere. In que: 
fta Chiefa vi fono molte tavole dipinte alla gre- 
ca, qua portate, come dicono, dalli greci, che 
vi vennero ; le dipinture a frefco fotto opera di 
Bellifario Corenzio, che era di quefta nazione, 

Paffato Qt vicolo, dalla fteffa parte un’ al» 
tro fe ne vede, detto de’ Fiorentini, perchè in 
quefto vi fta la Chiefa di S. Gio; della Nazione 
Tofcana, quale ebbe quefta fondazione . 

Nella Chiefa di S. Pietro Martire vi è una 
tavola, dove fta efpreffo il ritratto di S. Vicen- 
zo Ferrerio , prefo, come fi diffe, dal naturale: 
la Regina Ifabella di Chiaromonte, moglie di 
# erdinibdo I. n'era divotifima; onde, moffa 
dall’ affetto verfo del Santo, cercò ad onor fuo 
edificare una Chiefa ; e perciò nell'anno 1418. 
comprò dagli Eddomadarj di S. Maria mag. 

iore quefto luogo , che era fuori della Città. 

Edificatavi la Ciak dedicata al Santo, ed un 
Convento, infieme col territorio , ll donò: a’ Frati 
Predicatori di S. Pietro martire, dotandolo per 
lo mantenimento di detti Frati ; i quali vi abi- 
tarono fino all’ anno 1557. nel qual tempo , per 
aleune Joro convenienze , alienarono quefta Chiefa, 
e Convento je la ses defone: coll’ affenfo Ponti- 
ficio, alla Nazione Fiorentina, quale teneva prima 
una Chiefa nella porta del Caputo: ed in brie- 
ve fenza rifparmio , la riduffe nella forma, nella 
quale oggi fi vede; e l° Architetto fu un tale di 
cafa di Giovanni Fiorentino . L’adernò ancora 
di bellifime dipinture. Li quadri, che ftanno 
nella foffitta pofta in oro, fono dello ftefflo. La 


tavola, che fta nell’ Altare maggiore , dove fta 
efpref= 


Giornata Quinta . 133 
efpreffo noftro Signore, che riceve il battefimo 
da S. Gio: è opera di Marco da Siena , e fotto 
delle dette figure vi è il ritratto di effo Marco, 
e della moglie : fimilmente fon’ opera dello fteffo, 
la tavola nella Cappella della Famiglia Rofla, 
dove fta efpreffa la Vergine Annunziata dall’ An- 
giolo ; nella Cappella della Famiglia Morella, la 

® tavola dove fta efpreffo noftro Signor Gesù Cri. 
fto, che chiama S. Matteo dal telonio ; in quella 
della Famiglia Ricca, la tavola dove ta elpreffa 
la Vergine che va in Egitto, opera dagl' inten 
denti molto ftimata. 

Vi fono altre tavole. nell’ altre Cappelle, die 
pinte da diverfi valentuomini Fiorentini. Le fta= 
tue di marmo, che in detta Chiefa fi vedono ; 
fono dello fcalpello di Michel’ Angelo Naccarini. 

Quafi tutti bei quadri delle Cappelle fono fla- 
ti tolti s ed in lor vece poftivi quadri moderni di 
erdinavta pittura. Vi è rimafto però 1l bel quadro 
dell’ Altar Maggiore di Marco da Siena . Nel 
mezzo di queflta Chiefa in una Cappella ornata di 
marmi, vi è la miracolofa Efficie di Maria Sane 
riffima Addolorata, refa in quefti tempi gloviofiffi= 
ma, per le tante grazie, che degnafi 1! Signore 
concedere a’ Fedeli per fua interceffione; la grande 
affluenza delle pie oblazioni, che fi offrono a que» 
fia fagra immagine, ba fatte modernare la Chiefa 
nella maniera , che oggi fî vede, ornandola di ffucchi 
facendovi la volta di fabrica ,e in effa mettendovi 
s bei quadri ch' erano nella foffitta ; ma tolte que» 
ft opere plaftiche , l aver furrogati agli antichi 
quatlri de” moderni niente propri ; l'efferfi volute pu= 
tire le belle flatue del Naccarini; e con ciù tolto» 
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li quel brio IMAA: che avevano; ban tolt° ogni 
preggio a quefta Chiefa, e fenza la mirabile in= 
magine che vi efifte, farebbe affai poco ofervabile. 
Intorno alle belle arti not fiamo affai inferiori agli 
antichi: onde val più una tela affumicata, un bozs 
zo di /calpello di autore antiquato , che tutte le 
opre de’ moderni în quello genere. E° quì fepolto 
il Marchefe Bernardo Tanucci Pifano. Fu egli 
Segretario di Stato ‘pe’l ripartimento di giuftizià 
e grazia da che venne quì S. M. Cattolica fin ale 
la’ fua partenza’ nel 1759. In gueflo a o 
fatto uno del Confielio di Regvenza di S. M. 
noftro Sovrano Ferdinando IV. ii età allora al 
e primo Segretario pèr. gli affari efteri,e perla Cas 
fa Revale . E inefprimi ibile V efattez ga, colla quale 
queto Minijtro, adempè al Suo incarce . Resana 
al fuo Rè, ardehtiffimo pel bene publico, zelane 
tiffimo per la giuftizia. Innanzi a lui non eravi 
eccezione di Perfone, e nella fua Udienza eran 
tutti uguali, e cosù infinuava al Re di dover cone 
fiderare 1 fudditi nella giuftizia ‘commutativa, die 
Pinguerne 11 merito, ed 1 talenti. folo nella diftri 
Butiva .. Continuò quella carica fino a 27. Otto» 
bre 1776. nel qual tempo fu efaudito di ripofarfi 
per la fua vecchiezza. Viffe fino al 1780.în pace 
è ripolo , lontano dalla‘ Regia’, ‘de/ Lig da' 
Napolitani , che ricuardavano in effo la vera im 
magine della giu; Rizià . L' elPerno # abito eva oraa 
viffimo, anzi fevero: Le fue parole brevi, e ferie, 
1) fuo portamento maeftofo. In privato poi eravcosì 
dimeftico , e lepido , che Va fua ‘converfazione era 
là ‘più dolce, e la più amena di gvante fe ne po» 
téffer defiderare®. Ebbe più figli ; ma una Jola chia» 
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mata Marianna crebbe adulta; e maritata ad 
un nobile Pifano della Famiglia Roffi; morì poî 
di parto nel 1780. e cagiorò al Padre tal dola- 
re, che forfe gli abbreviò la vita. Tutti fuoî 
Figli fon quì fepolti con lapidi, ed ifcrizioni com- 
polte dal Marchefe, ove fi ammira D eleganza, V 
e/preffione, e la. brevità . Non vi è un tumulo pér 
lui, cofa che rincrefce a tutti gli Eftimatori: del 
vero merito. Fu per altro in vita decorato di 
tutti gli onori poffibili - Confielier di Stato: Mar= 
chefe= Segretario della Resina: Gentiluomo di Ca- 
mera, e Cavalier di S. Gennaro . 

Fu quefta, per conceffione del Sommo Ponte» 
fice Pio V. refa Parocchia della Nazione. 
 Dirimpettò a quefto vicolo di S. Gio: fe ne ve- 
dono due altri a finiftra, che fi dicono di Monte 
Calvario 4 perchè terminano alla piazza della Chie- 
fa di quefto titolo. 


* Nella metà di quefti è ftato fabbricato uri 
huovo Teatro per Commedie in mufica , come 


quello de’ Fiorentini già detto”, * 


Quefta Chiefa col fuo Convento furono fatti 
fabbricare da Ilaria d’ Apuzzo nell’ anno 1560. 
e la donò .a’ Frati di S. Francefco dell’ Offervanza. 
In quefta Chiefa nell’ Altare maggiore vi è una 
belliffima tavola, nella quale fta efpreffo il Signo» 
re in crocè in mezzo de’ due Jadroni con altré 
figure, opera di Lionardo Caflellano noftro famo» 
fo dipintore Napoletano. 

Nel Chioftro di quefto Convento. nel Marzo 
del 1580. fondata vi fu una famofa Congrega- 
zione fotto il titolo dell’ Immacolata Concezione, 
ed in quefto modo : il Padre Fra Francefco, Pa- 
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nicarola , Predicatore eloquentiffino , avendo pub: 
blicata 1° Indulgehza concelfa a chi a detta com- 
pagnia fi afcriveva fu con tanto fervore ricevus 
ta, che folo ne primi dieci giorni dopo la pub- 
blicazione , vi fl afcriffero 22. mila perfone tra 
nobili, e ian dine. Da quefta Congregazione À 
nella notte del Sabbato fanto, elce un'allegra pro» 
ceffione , dei. di Battaglino , che ache il no» 
me del Fratello, che la fondò, che era un gen- 
tiluomo di cafa Battaglino . 

— Quefta proceflione, al parere di tutti i fora- 
fieri-, che l'han veduta, và fimata la piùbele 
la di Europa. In quefta vi concorre tutta la No= 
biltà, così Napoletana; come Spagnuola , e la 
maggior parte de’ noftri primi cittadini: in mo- 
docchè quando vi fono da sodo. torchi, la pro= 
ceflione è fcarfa +fi portano molte,e diverfe mac- 
chine, su delle quali; a figure i rilfero , vene 
gono rappre efentati molti Mi Qterj della noftra Reden- 
zione ,ed attributi della Veroine , tutti illuminati 
da Lib di cera .Ogni Miftero porta feco il coro 
di mufici, ed accompagnato viene daun titolato de» 
Rlinato dal Sig. Vicerè ; dall’ Eletto del Popolo, 
è da’ primi Officiali della milizia, ogni uno de’ 
quali convita i fuoi aderenti; bafterà. folo dire, 
che quefta proceffione dura nel paffare da tre ore 
in circa, ancorchè gli accompagnatori vadano a 
tre, e quattro per fu. 

Cala dalla ftrada grande dell’ imbrecciata , che 
nella feguente giornata fi vedrà , và per davanti 
del Palazzo Regio, e calando per la ftrada del 
Cafteilo,. torna a Monte Calvario. 

* Quella proceflione da più anni è ftata di- 
fmelfa.* Preflo 
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Preffo didetti vichive n'è un’ altro dietto,della 
Concezione degl’Italiani ; e così dicefi, perchè 
và a terminare fotto le mura ‘del Confervatorio 
di quelto titolo. 

Dirimpetto a quefto ve n'è un’ altro, detto 
di S. Tommafb , effendo che per quefto alla Chie 
fa fi và a quefto Santo dedicata. 

E quì può terminare la prefente Giornatà ; non 
lafciando di dite, che tufti quefti vichi, e ftrade 
già nominate, fono popolatiflime, € piene di co- 
modiffimi palazzi, ed abitazioni, non trovandofi 
un palmo di terra difutile, e fenza fabbriche. 

Tutta la ftrada Toledo poi, dall’una parte e 
l’ altra, è piena di ricche botteglie di artieri, e 
di coloro, che vendono comeftibili ; in modochè 
apparifce una continua fiera: la frequenza poi e 
delle senti, e delle continue carozze in ogni teme 
po , non è da crederfi, fe non da chi la vede, 
Nel tempo del Carnovale vi fi fanno le mafchere, 
come appunto nel corfo di Roma. 

Se quefta Giornata a' foraftieri raffembra lunga, 
fi può dividete; come loro piace, 6 lafciar di 
vedere alcune minuzie, godendo del più bello, 
e del più magnifico, che fi può vedere. 


Fine della Giornata Quinta, 
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ANNOTAZIONI. 
O fieno Emndazioni su la ‘Giornata Quinta. 


Agionando | Autore nella pas. $4. della Chies 

fa della ‘Nunziatella, ch'è il Noviziato de’ 
PP. Gefuiti., dice, che la © hiela fuddetta è wsi/e: 
Quefta però effendofi da poco tempo rifatta e ab- 
bellita , che può dirfi al prefeate una delle più 
belle, che fia ‘in Napoli, è dovere, che fe ne 
defcriva partitamente la ftruttura . 

Confifte in una Nave col capo altare, o. fia 
Tribuna ,con quattro Cappelle, e ciafcuna di effe 
ha la tia Cupoletta . Tutto il corpo della Chiefa, 
fieccome anco le Cappelle, fono imbelliciate tutte, 
e guarnite di marmo: di quelti la maggior parte 
fono di verde antico, fiore di perfico, € giallo 
antico con bellifimi intagli di rilievo compartito 
fa’ detti lavori. I foli pilaftri della Chiela ,e del. 
la Tribunadi dentro fono imbellicciati di ‘S Spagna; 
‘e a detti pilaftri fono le fue bafi e 1 capitelli di 
fopra tutti di marmo bianco . Vedefi la. Chie- 
‘fa, e la Tribuna ancora adornata. di pitture ad 
oglio, I tre pezzi di quadri , che fono dentro la 
Tribuna, Quello di mezzo efprime la SS. Annune 
ziata, e idue laterali, uno la nafcita di Gefucri» 
fto, e l’altro la Wifitazibne della Vergine a S. 
Elifabetta , tutti fatti dal pennello del Cavaliere 
D. Lodovico: Mazzante : a’ due laterali attaccati 
a’ fuddetti quadri, vi fono due altri vani, amen» 
due guarniti di marmo, e a ciafcuno di efi vi 
fono “de ovati, efprimendofi dentro un baffo ri- 


licvo di S. Gio: Battilta, e di fotto fi ravvifail 
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bufto del'fu D. Michele Giovine. Nell’ altro di 
rimpetto vi è S. Gio: Battifta, e di fotto fi vede 
il bufto del fu. Regpente D. Andrea Giovine , fra» 
tello del detto D. Michele ; lavorati dallo Scul= 
tore D. Francefco Pagano.La volta di detta Tri 
buna ‘è tutta indorata, e dipinta a frefco,, ed ef. 
prime il Miftero dell’ adorazione de’ Maggi , die 
pinta nell’ anno 1732. dal rinomato dipintore Fran» 
cefco di Muro. La lamia di detta Chicfa viene 
ripartita in più quadri, e abbellita, di ftucchi 
dorati; Il quadro di mezzo è di lunghezza palmi 
cinquanta, e ci larghezza trentadue, ed efprime la 
Vergine Santiffima Affunta in Cielo,e la fua Co» 
ronazione con gli Apoftoli di fotto attorno il fuo 
monumento ; i dodici vani di detta lamia di varie 
mifure ; fono dipinti a frefco dal detto Francefco di 
Muro nell’anno 1751. Nella facciata di mezzo della 
Chiefa fra i pilaftri, che dividono le dette Cappelle 
vi fono altri quattro fondati, guarniti di marmo 
con intaglio imbellicciato di verde, e giallo an- 
tico je in ciafcuno di detti fondati vi è un qua- 
dro con la fua cornice parimente di marmo cen. 
tinato fotto, e fopra; nel primo vano dalla par- 
te dell’ Epiftola, vi è il Miftero della Nafcita del- 
la SS. Vergine; nel fecondo dall’ ifteffa parte vi 
è la Purificazione. Dalla parte poi dell’ Evange» 
lo, nel primo vi è l’ immacolata Concezione , e 
nel fecondo la Prefentazione al Tempio: tutti e 
-quattro quefti quadri fono ftati dipinti dal detto 
Cavalier Mazzante. 
Nell’ entrare in detta Chiefa la prima Cappe!- 
la dalla parte dell’ Epiftola, il quadro di mezzo 
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si ilo la Crocififione di N. S. del pennello 
di detto Mazzante ; e li due quadri laterali , per 
effer molto antichi, non fi sa l' Autore ; fi pre- 
fume però, che fieno o di Pacecco di Rola , odi 
Bernardo Gavallino ;uno di effirapprefenta Crifto 
Signor noftro , che porta la Croce fulle fpalie, è 
l’altro, Crifto in sn e di fotto le Marie ; H 
Cupolino di dette Cappelle co'fuoi ventagli, e i 
quattro sat fono ftati dipinti a frefco da 
Girolamo Cenatiempo. Nel altra Cappella appref- 
fo dall’ifteffo lato, il quadro di mezzo efprime 

l’ Affunzione della Vergine, e S. Stanislano Koftka 
cm da Paolo de Matth&is, in uno de’ due la- 
terali vi è ia Vergine, che porge il Bambino Ge- 
sù in braccio a S. Stanislao, nell’altre fi veda 
il detto Santo comunicato dagli Angeli, amendue 
detti quadri fono ufciti dal pennello del detto 
Cavalier Mazzante;la Cupoletta poi di detta Cap- 
pella co’ fuel ventagli , ed angolet ti fono ftati di- 
pinti a frefco dal Sig. Giufeppe Maftroleo, primo 
allievo del detto de Matthzis. 

Nella prima Cappella dalla parte dell’ Evange» 
lio il quadro di mezzo rapprefenta S. Francefco 
Saverio , che predica agl’ Indiani, opera dell’ an- 
zidetto Frtoncefo di Muro ; ne’ due laterali , uno 
rapprefenta 1° ifteffo Santo, che rifufcita una de- 
fonta, cavata dalla fepoltura, in prefenza della 
madre , che ne pregava il Santo ; nell'altro il deta 
10 6. fave perfeguitato dagl’ Indiani, ed il Sana 
to, con una trave, che buttò nel fiume , pallò 
dall'altra riva, per liberati da’ fuoi nemici, ope 
ra del riferito. Maftroleo, ficcome dal medefimo 
è fata dipinta la Cupoletta con fuoi ventagli, ed 
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angoletti, In detta Cappella fotto al quadro di 
mezzo, vi è un’ovato di palmi quatro in girca 
con l’immagine del detto S. Francefco Saverio da 
pellegrino , dipinto in tela; la detta immagine, 
per tradizione, che fe ne ha, venne da Portogal- 
lo, e per qualche tempo l’ebbe in mano il P. 
Fraucefco Maftrilli + e che avendone fatto fare il 
ritratto, e non effendo di tutta fua foddisfazione, 
ficcome il Santo gli era comparfo in Napoli, la 
fera lo lafcidcome fi trovava, ma andato la mata 
tina a vedere il fuddetto ritratto,lo rinvenne giu» 
fta il fuo defiderio, e ne efclamò con allegrezza, 
Quelta Immagine ha fatto molte grazie in Napoli. 

Nella feconda Cappella anco dalla parte dell’ 
Evangelio , il quadro di mezzo efprime S. Ignazio 
veftito con gli abiti Sacerdotali, e la SS. Vergine 
col Bambino. in braccio, che li mofltra il nome 
di Gesù, opera uftita dal pennello del cennato 
Francefco di Muro. Li due laterali, uno rappre« 
fenta 1’ Eterno Padre con Gesucrifto , che porta 
la Croce fulle fpalle, e S. Ignazio, che vuole 
entrare in Roma; l’Eterno Padre addìta al fuo 
Figliuolo, che foffe propizio al detto Santo ; l° 
altro laterale rapprefenta il detto S. Ignazio, che 
celebra la S. Meffa, e i circoftanti, che lo veg- 
gono con una fiaccola di fuoco fulla tefta, dipinti 
dal fuddetto MafRroleo, che a frefco dipinfe la 
Cupoletta con fuoi ventagli, e gli angoletti. 

Jl pavimento di tutta la Chiefa, è compartita 
di marmi bianchi , e pardigli, e ne’ vacanti vi 
fono allogati mattoni fpetenati. Dentro il Pres: 
biterio, o fia Tribuna, fi ravvifano tutti marmi 
imbellicciati commefli, ed avanti di effo la fua 
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balauftrata di marmo. La facciata del tabernaco= 
lo, il paliotto, e i due piediltalli laterali al me- 
defimo , confifte in pietre di ametifto, lapislazuli, 
e diafpri fioriti fituati con belliffimo coma dal. 
lo Scultore Giufeppe Sanmartino. La facciata di 
fuora, e la moftra della porta dell a Chiefa, è tutta 
di marmo, su della quale dalla parte di dentro 
vi è un belliflimo Gigretto tutto intagliato, eine 
dorato d’oro fino . 

Si può anco vedere la Sagreftia, sì per la ric» 
chezza delle fupellettili, come per la megnificen» 
za , e la polizia. 
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